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EXCEED YOUR VISION 

PLQ-20S 


取扱説明書 

詳細編 

機能-操作方法など、本製品を使用してい<上で必要となる情報を詳し<説明しています。 

また、各種トラブルの解ま方法や、お客様からのお問い合わせのをい項目の対処ち法を説明しています。目的に応じて必 
要な章をお読みください。 _ 


給紙と排紙 

Windows を使用した、基本的な印刷の手順を説明しています。 

プリンタの共有 

印刷できる巧紙の種類と詳細な仕様を説明しています。 

プリンタ接続先の設定 

コンピュータ側のポートの設定について説明していまず。 

ソフトウェアの再インス1ル 

ドライパを再インストールする場合やバージョンアップずる攝を 
の手順を説明しています。 

プリンタ設定値の変更 

プリンタドライバ （ Windows ) や操作パネルから、フ U ンタ固有 
の設定を変更する手順を説明しています。 

オプションと消耗品 

本製品で使用でをるオプションや消耗品について説明していまず。 

困つたとをは 

困ったとをの巧処方法を説明しています。 

付録 



本体仕様、文字コード表などについて説明しています。 
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マークの 意味 


ごま意 


本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載してい 
ます。これ5のマークび付いている記述は必ずお読みくださ 
い。それぞれのマークには巧のよラな意味びあります。 


A 警告 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 
び死 t または重傷を負ラ可能性び想定される内 
容をおしています。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 
び傷害を負ラ可能性および財産の損害の可能性 
び想定される内容を示しています。 


ミ主意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プ 
U ンタ本体び損傷したり、プ U ンタ本体、プリン 
タドライバやユーティリティび正常に動作しな 
くなる場をびあります。この表示は、本製品をお 
使いいただく上で必ずお守0いたださたい内容 
を术しています。 


• 本書の巧容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤0、記載漏れなど、お気付さ 
の点がありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および弊社指定政外の、第兰ちによっ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 

• 弊社純正品！;^外および弊社品質認定品政がの、オプション 
または消耗品を装着し、それび原因でトラブルび発生した 
場合は、保証期間内であってち責任は負いかねますのでご 
了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行い 
ます。 


参考）補足説明や参考情報を記載しています。 


巧 関連した内容の参照ぺージを示しています。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® 2日日日 Operating System 日本語 
版 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition Operating 
System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Professional 0 日 eratin 呂 
System 日本語版 

Microsoft ® Windows Vista ® 日 peratin 呂 System 日本語 
版 

Microsoft ® Windows ® 7 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 8 Operating System 日本語版 
本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 
Windows 2日日日 、 Windows XP、Windows Vista 、 
Windows 7 、 Windows 8 と表記しています。またこれらを 
総称する場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併記ずる 
場合は 「Windows 2日日日/ XP / Vista /7/8」 のように 
Windows の表記を省略することびあります。 


商標 

• EPSON および EXCEED YOUR V に ION はセイコーエプ 
ソン株式会社の登録商標です。 

.EPSON ESC / P はセイコーエプソン株式会社の登録商標 
です。 

• Microsoft 、 Windows 、 WindowsNT、Windows Vista は 
米国マイク□ソフトコーポレーションの米国およびその他 
の国における登録商標です。 

• Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems 
Incorp 日 rated (アドビシステムズ社）の商標です。 

. その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 
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給紙と排紙 

本製品の給紙経路、使用でをる用紙とセツト方法などを説明します。 


E 口刷でさる用紙 


〔単票紙(単黯写紙) 


単票紙はフロントスロットから給紙します。しツ下の仕様の 
用紙をお使いください。 


項目 

一枚紙 

複写紙 

品質 

上質紙、普通紙、 

PPC 用紙、巧生紙 

ノンカーボン紙 

(才1」ジナル+目枚まで） 

用紙幅 

目已〜24已 mm (2 .目〜 9.6 インチ） 

用紙長 

67 〜 297 mm (2.64 ~ 11 .69 インチ） 

巧紙厚 

日. 0 能〜日. 1 日 mm 

日. 12 〜 日.已 3 mm 

用紙連量 

4己〜] 35 kg 
(坪量已2〜]已7 

呂 / m 2 ) 

34 〜 已日 k 呂 

(坪量4 日〜已8 邑 / m 2) 

(1 枚当たり） 


※用紙連量は、四ち判紙口 8S X1091 mm う 100 □枚の質 
量を k 巨で表したちのです。 

《坪量は、紙1枚の1平ちメートル当た0の質量を巨 / m 2 で表 
したをのです。 


使用でをる定形紙とセツトち向は下表の通 D です。 


用紙サイズ 

一枚紙 

複写紙 

A 4 

(210 X 2白 7 mm ) 

縦長 

縦長 

A 已 

(148 X 210 mm ) 

縦長、横長 

縦長、横長 

A 目 

(1 日已 X 1 48 mm ) 

縦長、横長 

縦長、横長 

巨已 

(182 X 2已 7 mm ) 

縦長 

縦長 


ミ主意 


• 再生祇は一般室温環境(温度 1 已〜 2 已た、湿度 30 〜 60 
%)で使用してください。 

. 単票複写紙は、のり付け部が波打ったり、硬くなったりし 
ていないちのを使用してください。 

. 単票複写紙は、プリンタ内部を通過ずるとをの□ーラの痕 
が写ることがあります。事前に必ずご確認ください。 

. 下図のよラに先端に反りのある用紙を使用した場合、用紙 
が斜めに給祇されたり、給紙できない場合がありまず。 

給紙ずる前に用紙先端の反りを平！ 5 にして < ださい。 

口 

給紙ち向 



奨する複写紙の組み合わせ ） 


構成枚数と連量化目）は下表の通りです。 



2 P 

3 P 

4 P 

己 P 

6 P 

7 P 

] 枚目 

已〇 

已〇 

43 

43 

43 

43 

2枚目 

43 

34 

34 

34 

34 

34 

3枚目 

- 

43 

34 

34 

34 

34 

4枚目 

- 

- 

43 

34 

34 

34 

已枚目 

- 

- 

- 

43 

34 

34 

目枚目 

- 

- 

- 

- 

43 

34 

7枚目 

- 

- 

- 

- 

- 

43 
















































c 綴じ方と給！防向 _； 

のり綴じされた単票複写紙は、のり付け部分び下図のよラ 
な給紙ち向になるよラにしてください。 

単票複写紙（天のり） を票複写紙（横のり） 



巧字推奨領域 


) 


<s> 

印字推巽領域内に印字ずることを推奨しまず。印字推巽領域 
外では印字されない場合がありまず。 


単票紙 


日已〜24已 mm 


1 .OrnmUlh^ 


3'Omm 社- " 


己. 8mm 社‘ 


印字推巽領域 
38.76 mm 


3.0mm 社 


67〜4已 0mm 


* :プリンタドライバ使用時 

* :用紙長 450 mm まで印字できますが、2日7〜450 mm の範囲 
は、紙送り精度の保証がでをません。 


単票複写紙 


1 .Omm 社 ♦ 


3.0mm 社——つ 


已 .8mm 社! 


目已〜24已 mm 


印字推奨領域 
獻238.7目 mm 


3.0mmiy± 


67〜 297mm 


* :プリンタドライバ使用時 


(；プレプリント紙の制限 ) 

. 本製品は紙幅検出用センサを搭載しています。印字面 
に反射率日0%未満の色（たとえば黒）で印刷されて 
いるプレプ1」ント紙は紙幅び検出でをないため使用で 
さません。 

• 下図斜線部に巧のある用紙は使用でをません。下図斜 
線部にある巧ち、反射率60%未満の色とみなされま 
すので、斜線部に巧のないプレプ U ント紙をご使用く 
ださい。 


2己 mm 1已 mm 



<s> 

• パンチ巧などち、反射率60%未満の色と同様となるため、 
制限領域への穴あけは避けて<ださい。 

. プレプリント紙や巧加工のある用細は、大量に用意する前 
に、サンプルを使って印刷できることを確認してくださ 
し、。 


已 


















































給紙と排紙 


目 


プ U ンタの電源を入れまず。 

用紙の先端び奥に当たるまでしっかり差し込み 
まず。 

用紙は自動的に給紙位置にセットされます。印刷デー 
夕を受信すると印刷を開始します。 

用紙は！;|下の点にを意してセットしてください。 

• 印字面を上にしてセットすること 
• 複写紙はのり付け部分を奥または横にしてセット 
すること 

用紙の給紙び開始されたら、手を離してください。斜 
めに給紙される場合びあります。 



ミ主意 


印刷中にプリンタカバーを開けないでください。プリ 
ンタカバーが開くと、安全のために印刷を中断し、用 
紙をが紙しまず。印刷を再開ずるにはプリンタカバー 
を閉じ、プリンタの電源を切って、約己秒後にプ U 
ンタの電源を入れてください。印刷が終了していない 
場合は、印刷データを送り直してください。 


Q 印刷び終了ずると単票紙は自動的に排紙されま 

プ U ンタ内に用紙び残っている場合は、 [ F 1/ Eject ] 
スイッチを押して排紙します。 


し义 h で終了です。 
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プ u ンタの共有 

Windows の標準ネットワーク環境でプ U ンタを共有する方法を説明します。 

Windows のネットワーク環境では、コンピュータに直接接続したプ U ンタを、ほかのコンピュータから共有することび 
できます。特別なネットワークインターフェイスカードやプ U ントサーバ機器を使用しないで、 Windows の標準ネット 
ワーク機能を利用します。この接続方法をピアトゥピア接続と呼びます。 



HUBtH ブ） クライアント 


プ U ンタを直接接続するコンピュータは、プ U ンタの共有を許可するプ U ントサーバの役割をはたします。ほかのコン 
ピュータはプ U ントサーバに印刷許可を受けるクライアントになります。クライアントは、プ U ントサーバを経由してプ 
1」ンタを共有することになります。 

ここでは、プ1」ンタを共有させるためのプ1」ントサーバの設定ち法を説明します。お使いの Windows に庇じた設定手 
順に従ってください。 

ぶ本書8ページ「プ U ントサーノ（の設定」 

クライアントの設定方法については、しツ下のページを参照してください。 

ぶ本書10ページ「クライアントの設定」 




プ U ンタ共有の設定方法は、ネットワーク環境び構築されていること、プ U ントサーバとクライアントとなるコン 
ピュータび同ーネットワーク管理下にあること、プ U ンタを使用ずるすべてのコンピュータにプ U ンタドライバがイ 
ンス I -―ルされていることが前提となります。また、プリンタを使用するコンピュータにプ U ンタドライバがインス 
トールされている場合と、インストールされていない場合で設定ち法が異な0まず。 

画面は Microsoft ネットワークの場合です。 

共有プリンタに印刷を実行して通信エラーが発生ずる場合は、[ユーティリティ]画面で[プリンタをモニタずる] 
のチェックを外しまず。この場合、 EPSON ステータスモニタ3は使用でをません。 

な 『取扱説明書セットアップと使いちの概要編』（紙マニュアル）一 「 Windows か5の印刷」一「プリンタの監 
視」一「モニタ（監視）の設定」 

Windows XP の共有プリンタに接続している場合は、印刷時にエラー-ワーニングの通知は行われません。この問 
題は 、 Windows XP Service pack 1脚ををインストールずることによって回避できまず。 

ルータを越えた共有プ U ンタに接続している場合の印刷時のエラー-ワーニングの通知機能は、ルータの設定に よっ 
ては利用でさないことがあります。 















































プリント サーバの 設定 


0 本製品のアイコンをちクリックして[共有]を 
クリックしまず。 


プ U ンタを共有させるための設定をプ U ントサーバ側で 
行います。 

□ Windows の[スタート]メニュー/ [スター 
卜]画面か5 [プリンタと FAX ] / [プリン 
夕]/ [デバイスとプリンタ]を開きまず。 

Windows 8： 

[スタート]画面の[デスクトップ]をク U ックし、 
マウスポインタを画面のち上隅へ移動し、[設定]- 
[コント□ールパネル]の順にク U ックし、[八ード 
ウェアとサウンド]の[デバイスとプ U ンタの表示] 
をク U ックします。 

Windows 7： 

[スタート]-[デバイスとプ U ンタ]の順にクリック 
します。 


Windows Vista : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタ]の 
順にク U ックします。 

Windows XP Professional : 

[スタート]-[プリンクと FAX ] の順にク U ックし 
ふ9 〇 


Windows XP Home Edition ： 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンクと 
FAX ] の順にク U ックします。 

Windows 2000: 

[スタート]-顧定]-[プリンタ]の順にク U ックし 
ます。 


Windows 7/8： 

本製品のアイコンをちク U ックして、[プ U ンタのプ 
□パティ]をク U ックし、[共有]タブをク U ックし 
ます。 


( も.,) si を》コント□-ルバネル ► すべてのコシトロールパみ媽目 ► デバイスとプリンタ- 
デバイスの超 ) n プリンターの追如 西剧ジョブのま示 プリントサーパープロパティ 


J デパイス (3) 

J % 幽 

Optical USB PLH510 WWTXMJL 卜 

Mouse 2 

4プリンターと FAX (3) 



Windows 2000 / XP/Vis ね： 


の ちクリック 



巧ち巧うフリン如記ちの 
E 阳1|設定の— 


シ 3— 卜か卜の化なる） 
刖陆(白〉 

る前のをま姐） 


cs> 

• Windows XP で拉下の画面が表をされた！5、どち 
6かを選択し、画面の指示に従ってプリンタ共有 
の準備をします。 



• Windows Vista /7/8 では、[共有]タブの[共有 
オプションの変更]をクリックし、[共有名]を入 
力でさるよラにして < ださい。 


«r EPSON PLQJO KCMTO / げィ 

口 

] つか < がの " 

xtt «■ *-► 

’ 7- バィ ; UDttS 

IHWU ： 1 


mmi 


E お磯さ 


r ~ Fffnv 好 !:^ Ksn イ 


クリック 


8 







[巧有する]/ [このプリンタを巧ちずる]を選 
択して、[巧有名]を入力し、 [0 K ] をクリック 
しまず。 


'EPSON PLQ-20 ESC/P のブ□"テイ 


を)!曼其ちポ-卜詳細設定デバイ視. 


® 、==_■_ t のほかのユ-ザ-とこの乃ンタを#ちすることげでミます?ふのブ 

;1|巧ちかじする I こ ( J 、 じのフリンタを其ちする]を州ッろして《ささい。 
巧す八1]：の化の]>な-夕し-ょるプリンタの共ちぉ午巧ォるょぅ. 

_ A イで〜 一 iUjI ! し-«げ夕：» 口 


t のフリ:■/夕を共ちしない嗯 
I こ①フリシタを其ちするを)： 


ドライ" 

この乃ン4 


?|〇 20 


⑤入力 


tin ドうイ"モイVス 1 ^- ルオ &■> ■ホわ* ti わします • 


卜减臟基源;紹 ? S 


③ ク U ック 


[ _1_ J 


[ キ仿 e ル II 巧用み） ] 


CM> 

• Windows Vista /7/8 では、管理者権限のある 
ユーザーで□グインし、プリンタ共有を設定して 
<ださい。 

• 共有名に □ (スペース）や一（八イフン）を使用 
するとエラーの原因になりまず。 

• [ほかのノジョンの Windows のドライバ]/[ド 
ライパ]で追加ドライバの設定をしないでくださ 
し、。ヴーバとクライアントの OS およびアーキテ 
クチャが異なる場合は、追加ドライバをインス 
I -ールでさません。 


cs> 

Windows ファイアウオールを有効にした状態で、ファイル 

とプリンタの共有を行ラ場合は、拭下の設定を行ってくださ 

い。 

Windows 8: 

□ [スタート]画面の[デスクトップ]をクリックし、マウ 
スポインターを画面のち上隅へ移動し、[設定]-[コント 
□-ルパネル]-[システムとセキュリティ ]- [Windows 
ファイアウオール]の順にクリックします。 

且左側のウィンドウの [ Windows ファイアウオールの有効 
化または無効化]をク U ックして、[許巧されたアプ U の 
一覧にあるアプリも含め、ずべての着信接続をブ□ックす 
る]のチェックが外れていることを確認して、 [ OK ] をク 
U ックしまず。 

且左側のウィンドウの [ Windows ファイアウオールをかし 
たアプ U または機能を許巧]をク U ックします。[ファイ 
ルとプリンタの共有]にチェックして [ OK ] をクリック 
しまず。 


Windows 7: 

□ [スタート]-[コント□ールパネル]-[システムとセキュ 
リティ]- [ Windows ファイアウォール]をクリックしま 
す。 

且左側のウィンドウの [ Windows ファイアウォールの有効 
化または無効化]をクリックして、[許巧されたプ□グラ 
ムの一覧にあるプ□グラムも含め、すべての着信接続をブ 
□ックする]のチェックが外れていることを確認して、 
[ OK ] をクリックしまず。 

且左側のウィンドウの [ Windows ファイアウォールをかし 
たプ□グラムまたは機能を許巧ずる]をクリックします。 
[ファイルとプリンタの共有]にチェックして [ OK ] をク 
U ックしまず。 


Windows Vista : 

D [スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックし 
ます。 

且[セキュ U ティ]をクリックし、 [ Windows ファイアウオー 
ル] をクリックして、 [ Windows ファイアウオール]画 
面を開をまず。 

且 [ Windows ファイアウオールの有効化または無効化]を 
クリックしまず。[ユーザーアカウント制御]画面が表示 
されるので[続巧1をクリックします。 

□ [全般]タブの[すべての着信接続をブ□ックする]の 
チェックが外れていることを確認しまず。 

且[例が]タブをクリックし、[ファイルとプ U ンタの共有] 
にチェックして、 [ OK ] をクリックします。 

Windows XP : 

□ [スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックし 
ます。 

且[セキュリティセンター]をク U ックしまず。 

日 [ Windows ファイアウオール]をクリックして、 
[ Windows ファイアウオール]画面を開をまず。 

□ [全般]タブの防!]列■を許巧しない]のチェックが外れて 
いることを確認します。 

且[例か]タブをク IJ ックし、[ファイルとプ IJ ンタの共有] 
にチェックして、 [ OK ] をク U ックします。 


上で終了です。なにクライアント側の設定をします。 
とす本書10ページ「クライアントの設定」 
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0 設定を変更ずるプリンタのアイコンをちクリツ 
クし、[プ□パテイ ] (Windows 2000 / XP / 
Vista ) または[プリンタのプ□パテイ] 
(Windows 7/8) をク U ツクしまず。 




クライアントの設定 


注意 


クライアントにプリンタドライバがインス I -ールされていな 
いとをは、プリンタドライバをインス I -ールしてか！5クライ 
アントの設定を行ってください。 

巧 『取扱説明書セットアップと使いちの概要編』（紙マ 
ニユアル）一「プリンタドライバのインス!-ール」 


< 51 > 

管理者権限のあるユーザー （ Administrator ) で□グインず 
る必要がありまず。 


クライアントにインストールされているプ U ンタドライ 
バのプ□パティからプ U ンタの接続先をサーバのプ U ン 
夕に変更します。 r 印刷するポート」でネットワーク上のパ 
スを指定したポートを追加し、そのポートに変更します。 

□ Windows の[スタート]メニュー/ [スタート] 
画面か5 [プリンタと FAX ] / [プリンタ]/ 
[デバイスとプリンタ]を開きまず。 

Windows 8： 

[スタート]画面の[デスクトップ]をク U ックし、 
マウスポインタを画面のち上隅へ移動し、[設定]- 
[コント□ールパネル]の順にク U ックし、[八ード 
ウェアとサウンド]の[デバイスとプ U ンタの表示] 
をク U ックします。 

Windows 7： 

[スタート]-[デバイスとプ U ンタ]の順にクリック 
します。 

Windows Vista : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタ]の 
順にク U ックします。 

Windows XP Professional : 

[スタート]-[プリンクと FAX ] の順にク U ックし 
9 〇 

Windows XP Home Edition ： 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンクと 
FAX ] の順にク U ックします。 

Windows 2000: 

[スタート]-顧定]-[プリンタ]の順にク U ックし 
ぶ9 〇 


[ポート]タブをクリックして[ポートの追加] 
をクリックしまず。 

すでに登録されているポートを指定する場合は、リス 
卜内から選択してチェックを付けます。 


[プリンタポート]画面び表示された5 、 [Local 
Port ] を選択して時斤しいポート]をクリック 
しまず。 


串呢巧能かトトの锻自(白)： 

: Standard TCP/IP Port A 



①還巧 




1巧しいポ-卜の巧巧咱〉 ... 

1 1巧しい巧-卜が'」1キザンむレ1 

_ A _ 


ポート名を入力して [0 K ] をクリックしまず。 

ポート名は!; TF のよラに入力します。 

¥¥目的のプ U ンタび接続されたコンピュータ名¥共有 
プ U ンタ名 


< 例 > 


ボ-卜るを入力してくださいの： 
I 画 in S 




r 


⑨ク U ック 



①入力 


唆 


ク U ック 


感 ク U ック 


①ちクリック 


まおし井ち J ボ-卜 


逆 


色の芭ろ 


II わかリティ II ほ: i おさち II 


EPSON PLQ-20 ESC/P 


の ク U ック 


与テ ィリティ I 


6陆I巧るポ-卜の 

化）ボ側かぶぶ咖-歐細ホ獅防もので 


ポ-卜 

i が月 

ブリ乂1 

A 

□ LPT2: 

□ LPT3： 

□ C0M1： 

□ COM2； 

□ COM3： 

フリンタポート 
フリン5ボート 
シリアルポート 
シリアルポート 

シリ处ポ;^ 



(D ク U ック 

— 


ポ ー KMi 膀の ）I [ ポートの巧が &)- 


回?又ち向サボ-卜をが扣こするの 
□乃:■/々プ-ルちち她こする她 


I [ キサン它ル 


へ 


回囚 


■ EPSON PLQ-20 ESC/P のブ□バテイ 


ブ V ンタ © タスウ 


山 

ゴ 

心 

•* 

X 

ぶ 

.'•»> .'，レ、 

じ WT . f ' JT — 

.'.，.パ 

このス パ wytRtJi 
■ .1 >' 

ブム々《ブかけ < な 1 


Mi 

け 
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[プリンタポート]画面に戻りまずので、[閉じ 
る]をクリックしまず。 


ポートに設定した名前び追力！]され、選択されてい 
ることを巧認してか5 [0 口をクリックします。 


EPSON PLQ-20 ESC/P のブ□"テイ 


1 をお L を 与 ポ—卜 .詳袖設定 i 色み f 巧だキユリティ 1 巧巧 i さち 1 ユーティリティ I 
: EPSON PLQ -20 拉 C/P 

e 陆 I 巧るポ-卜の 

ドキ； pi シトロ，チ I ‘乂 I ボッウスがオソブわているポ -KD 巧、是视ホ厢巧拒ならので 
邮お伯す。 







プリンタ接続巧の設定 

プ U ンタを接続しているコンピュータ側のポートを、必要に応じて追加または変更でをます。 


プリンタの接続先を変更ずると、プリンタの機能設定が変更されることがあります。プ U ンタの接続巧を変更したとを 
は、必ず各機能の設定を確認してください。 


ネットワークパスを指定してポートを追加することで、ネットワーク上に接続された本製品に接続することがでをます。 


0 Windows の[スタート]メニュー/ [スタート] 
画面か5 [プリンタと FAX ] / [プリンタ]/ 
[デバイスとプリンタ]を開きまず。 

Windows 8： 

[スタート]画面の[デスクトップ]をク U ックし、 
マウスポインタを画面のち上隅へ移動し、[設定]- 
[コント□ールパネル]の順にク U ックし、[八ード 
ウェアとサウンド]の[デバイスとプ U ンタの表示] 
をク U ックします。 

Windows 7： 

[スタート]-[デバイスとプ U ンタ]の順にクリック 
します。 


Windows Vista : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタ]の 
順にク U ックします。 

Windows XP Professional : 

[スタート]-[プリンクと FAX ] の順にク U ツクし 
ます。 


Q [ポート]タブをクリックして設定を変更しま 

変更後 [ OK ] をク U ックすると設定は終了です。 


.① 


.③ 


⑤- 


を I を I 共ち~| ボ-卜 I 齡齡ミ I をの音巧||だキ 1 リティ I '巧巧 i をち I トティリティ I 
EPSON PLO-20 ESC/P 

か届 I 巧るポ-卜の 

ドキュタントは、わッウポジウスびオソなわ a ぶポ—卜のうも最巧じ利用巧おならので 
巧后だれまも 


ボ—卜 

■ (njumi 

m 

ブリンタ さ 

□ LPT2： 

ブリンクボート 

况™™側!! 

□ LPT3： 

:巧ンタポート 

- 

□ CO Ml： 

シリアルボート 


□ CO 唯： 

シリアルボート 


□ COM3： 

シリアルホート 

を 


ボ-卜のち加の ...II ポートの削な⑩ 


回巧方向サボ-卜をち細こするの 
□乃ン$プ-ルをも細こする卿 


I r キ似松 I " ] 通吊(か 


雨 


CM > 

ここで説明ずる！; I 外の項目については、通常設定変更 
のが要はありません。 


Windows XP Home Edition ： 

[スタート]-[コント□-ルバネル]-[プリンクと 
FAX ] の順にク U ックします。 

Windows 2000: 

[スタート]-嚴赶-[プリンタ]の順にク U ツクし 
ます。 


0 設定を変更ずるプリンタのアイコンをちクリッ 
クし、[プ□パテイ ] (Windows 2000 / XP / 
Vista ) または[プリンタのプ□パテイ] 
(Windows 7/8) をクリックしまず。 



田 f.'.-w 一ん，' 卜 -« 
* •パプこ* 了 

3 owtiTS'ar 

m§ こ‘.で.’-’ W ぷ WSt* 


( 巧仇け巧 


づ h 也 


itiKtt ) み乂 化。 



① EP 刷ずるポート 

プ U ンタを接続したポート（インターフェイス）を還 
択します。表示されるポートの種類は、ご利用のコン 
ピュータによって異なります。バラレルインターフェ 
イスケーブルをコンピュータのポートに接続した場 
合は、 LPT 1 の設定でご使用ください。 


LPT 

通常のプ U ンタポートの設定です。 
DOS / V シ U —ズなどの標準パラレ 
ルプ U ンタポートに接続している場 
合は、この中の LPT 1 を選択します。 

COM 

シ U アルポートに接続している場合 
に選択します。このポートに接続する 
場合は、シ U アルポートの通信設定と 
プリンタの通信設定を合わせる必要 
びあ0ます。 

US 巨 X 

USB ポートです。 USB インターフエ 
イスケーブルで接続した場合に選択 
します（最後の X には数字び表示され 
ます)。 

FILE 

印刷データをプ U ンタではなくファ 
イルに出力します。 
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¥¥サーバ名 

ネットワーク上のパスを指定した 

¥プ U ンタ 

ポートです。バスによって指定された 

名など 

ネットワークプ U ンタに出力します。 


© [ポートの追加]から新しく登録ず 


ることびでをます。 


⑨[ポートの追加] 

新しいポートを追加したり、新しいネットワークプ U 
ンタを指定したりするとをにク U ックします。 

新しいネットワークバスの登録は!; TF の手順で行い 
ます。 

□ [ポートの追加]をク U ックしまず。 

日[プ U ンタポ ー ト]画面び表示された5、 
[Local Port ] を選択して[新しいポート]を 
クリックしまず。 


日ポート名をじ(下のように入力して [0 口をク 
U ックしまず。 

¥¥目的のプ U ンタを接続しているコンピュータ 
名¥共有プ1」ンタ名 

Q [プリンタポート]画面に戻りまずので[閉じ 
る]をクリックしまず。 

③[ポートの削除] 

ポートの一覧からポートを削除するとをにク1」ック 
します。 
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ソフトウエアの再インストール 


ドライバを再インストールする場合やバージヨンアップする場合は、すでにインストールされているプ1」ンタドライバを 
削除（アンインストール）してから行います。管理ち権限のあるユーヴーで□グインし、ソフトウエアを削除してください。 



プ U ンタソフトウエアはしツ下の手順で削除します。また、 
EPSON プ U ンタソフトウェア CD - ROM をコンピユー 
夕にセツ 卜して表示される画面からち削除することびで 
をます。 


プリンタドライバと EPSON ステータスモニタ 
3 の削除 


<s> 

EPSON ステータスモニタ3を、複数のユーザーで使用して 
いる環境でアンインス!-ールずる場合は、ずべてのユーザー 
の環境において呼び出しアイコンの設定を OFF にした後で 
行ってください。 

呼び出しアイコンの設定は、モニタの設定画面上で OFF にず 
ることがでをまず。 


0 [プ□グラムのアンインス!-ール]/ [プ□グラ 
ムの追加と削除]/ [アプリケーションの追加と 
削除]を開きまず。 

Windows Vista /7/8: 

[プ□グラムのアンインストール]をク U ツクします。 



0 起動しているアプリケーションソフトをずべて 
終了しまず。 

0 Windows の[スタート]メニュー/ [スタート] 
画面か5 [コント□ール八ネル]を開きまず。 

Windows 8: 

[スタート]画面の[デスクトップ]をク U ックし、 
マウスポインタを画面のち上隅へ移動し、[設定]- 
[コント□ールパネル]の順にク U ックします。 

Windows XP / Vis ね/：7: 

[スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリック 
します。 

Windows 2000: 

[スタート]-隱定]-[コント□—ルパネル]の順に 
ク U ックします。 


Windows XP : 

[プ□グラムの追加と削除]をク U ックします。 



Windows 2000: 

[アプ U ケーシヨンの追加と削除]をダブルク U ック 
します。 



ダブルクリック 
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D 削除ずるソフトウェアを選択して[アンインス 
トールと変更]/ [変更と削除](または[追加 
と削除])をクリックしまず。 

Windows Vista /7/8： 

[EPSON PL 曰-20 ESC / P プ U ンタューティ U 
ティアンインストール]-[アンインストールと変更] 
の順にク U ックします。 



Windows 2000/ XP ; 

[プ□グラムの変更と削除 ]- EPSON PL 日-吕〇 
ESC / P プリンタユーティ1」ティアンインストー 
ル]- [変更/削除]の順にク U ックします。 


<例> Windows XP(32bi 口 の場合 



0 [プ U ンタ機種]タブをク U ックし、削除ずるプ 
リンタのアイコンを選択しまず。 



0 [アプリケーションー覧]タブをクリックし、 
[EPSON ステータス モニタ3 (EPSON PLQ - 
20 ESC / P 用)]にチェックび付いていること 
を5查認して [ OK ] をク U ックしまず。 



0 終了のメッセージび表示された5、 [ OK ] をク 
U ックしまず。 



1；(上でプ U ンタドライバと EPSON ステータスモニタ3 
の削除（アンインストール）は終了です。 

CM> 

プリンタドライパを再インストールずる場合は、コンピュー 
夕を再起動させて<ださい。 
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EPSON ステータスモニタ 3 のみの削除 

0 起動しているアプリケーシヨンソフトをずべて 
終了しまず。 

0 [スタート]メニュー/ [スタート]画面か5 
[コント□ールパネル]を開きまず。 

Windows 8: 

[スタート]画面の[デスクトップ]をク U ックし、 
マウスポインタを画面のち上隅へ移動し、[設定]- 
[コント□ールバネル]の順にク1」ックします。 

Windows XP/Vis ね / ： 7: 

[スタート]-[コント□ー ルバネル]の順にク1」ック 
0 cK 9 〇 

Windows 2000: 

[スタート]-嚴赶-ロント □- ルバネル]の順に 
ク1」ックします。 

0 [プ□グラムのアンインス I -ール]/ [アプ U ケー 
シヨンの追加と削晩/ [プ□グラムの追加と削 
除]を開さまず。 

Windows Vista/7/8 ： 

[プ□グラムのアンインストール]をク1」ツクします。 


Windows 2000: 

[アプ U ケーシヨンの追加と削除]をダブルク1」ック 
します。 


圖 



0 削除ずるソフトウェアを選択して[アンインス 
トールと変更]/ [変更と削除](または[追加 
と削除])をク U ックしまず。 


Windows Vista/7/8 ： 

[EPSON PLQ -20 ESC/P プ U ンタユーティ U 
テイアンインストール]-[アンインストールと変更] 
の順にク U ックします。 



Windows 2000/XP ： 

[プ□グラムの変更と削除 ]- [EPSON PLQ -20 
ESC / P プリンタユーティ U ティアンインストー 
ル]-[変更/削除]の順にク U ックします。 

く例 > Windows XP(32bit) の場合 




























0 [プリンタ機種]タブをクリックし、を白部分を 
クリックして何も選択されていない巧態にしま 
ず。 



[ I —w/t ル I 


0 [アプリケーションー覧]タブをクリックし、 
[EPSON ステータス モニタ3 (EPSON PLQ - 
20 ESC / P 用)]を選択して、 [0 K ] をクリツ 
クしまず。 



0 終了のメッセージび表示された5、 [ OK ] をク 
リックしまず。 



1；(上で EPSON ステータスモニタ3の削除（アンインス 
トール）は終了です。 

CM> 

プリンタソフトウェアを再インス!-ールずる場合は、コン 
ピュータを再起動させて<ださい。 



製社プ U ンタドライバは、アプ U ケーションソフトのバー 
ジョンアップなどに伴い、バージョンアップを行ラことが 
あります。プ U ンタドライバのバージョンは数字が大さい 
ものほど新しいバージヨンとなります。 

最新のプ U ンタドライバは、下記の方法で入手してくださ 
い。 


エプソンのホームページからダウン□ー ドでをます。 
【サービス名】ダウン□ー ドサービス 
【アドレス】 http :// www . epson . jp / 


<s> 

ダウン□ー ドしたプ IJ ンタドライバは圧縮ファイルになって 
いまず。な下の手順でファイルを解ましてか！5インストール 
してくださし、。 


インストール手順 


0 旧バージヨンのプ U ンタドライバを削除（アン 
インス!ル）しまず。 

な 本書14ページ「プ U ンタソフトウェアの削除」 


0 新しいプ U ンタドライバをハードディスク内の 
デイレクト U へダウン□ー ドしまず。 


0 [ダウン□—ド方ま•インストール方ま]をク 
リックし、表示されるページを参照して、解ま 
とインス I ルを実行しまず。 

画面はインターネツトェクスプ□ーラを使用してェ 
プソンのホームページへ接続した場合です。 



(上で終了です。 
























プリンタ設定値の変更 

プ U ンタは設定された内容に従って動作します。プ U ンタの設定は、プ U ンタドライバ ( Windows ) や操作パネルで行 
います。 


プリンタ設定の方ミ去 

1 

1 

操作パネルからの設定 


プ U ンタ設定は(下の2つの方法で巧えます。 

方法1:プリンタドライバで設定する 

Windows 環境下では、通常の印刷に必要な設定はアプ U 
ケーシヨンソフトまたはプ U ンタドライバで行います。プ 
U ンタドライバの設定は、操作ノ f ネルの設定より優先され 
ます。 

プ U ンタドライノ（で設定でをない項目は操作ノ f ネルで設 
定してください。 


操作パネルでプ U ンタ設定値を変更する方法を説明しま 
す。設定値の変更ち法の詳細は、 r 設定値の一覧表」に掲 
載されていますので、一覽表を印刷してから設定を変更し 
て < ださい。 



プリンタの電源を切りまず。 


ミ主意 


電源を切った直後の已秒間は、電源を入れないでく 
ださい。プ U ンタが損傷ずるおそれがありまず。 


ち法2:操作パネルで設定する 

設定値の一覧表を印刷してから、操作ノてネルのスイツチで 
設定変更します。 



0 操作パネルの [ Fl / Sect ] スイッチと [ F 2] ス 
イッチを押したまま、プリンタの電源を入れま 
ず。 

[ Power ] ランプ!;■(がのすべてのランプび消えたら、 
スイッチから指を離してください。 

B EData ] ランプび点なした曰、フ□ントス□ッ 
卜に A 4 用紙を挿入しまず。 


D 現在の設定値を印字ずるかど弓かの巧認メッ 
セージび、じ(下のように印字されまず。 


Print the current settings ? 

[ F 2] スイッチを巧すと現在の設定値び印字されま 
す。印刷後、メインメニューの還おに移動します。 
[ F 1/ Eject ] スイッチを巧すと、印刷を行わずにメイ 
ンメニューの還択に移動します。 

0 [ F 1/ Ejecd スイッチ/ [ Pause ] スイッチを 
押して、変更ずるメニューを選択します。項目 
とその項目に現在設定されている値び印字され 
まず。 

設定値を変更する場合は、 [ F 2] スイッチを巧しま 
す。新たに還おした設定値び印刷されます。 

0 複数の設定値を変更ずる場合は、0と日を繰り返 
しまず。 

B 設定び終了した曰プリンタの電源を切ります。 

プ U ンタの電源を切ることで、設定した内容びプリン 
タメモ U に記憶されます。 
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誠項目 

操作パネルからの設定項目はしツ下です。プ U ンタドライバで設定でをる項目は、プ U ンタドライバの設定び優先されます。 
* は工場出荷時の初期値を示します 


メイン メニュー 


設定項目 

設定値 

説明 

Main Menu 

にュー 

C 日 mmon Settin 复 S *、 Software Settin 复 s 

変更でをる；ニューには Common Settin 呂と 
Software Settin 复びあります。 

それぞれの設定項目は UTF の表をご確認 < ださい。 


Common Settings 


設定項目 

設定値 

説明 

High speed draft 
スーパードラフト 

ON *、 OFF 

高速ドラフトモードの設定をします。 

I/F mode 

I/P 黑ぉ 

* :インターフェイス 
を省略して I / F と 
表記していまず。 

Auto ^ 

自動ホ 

データを受信するインターフェイスを自動的に選択し 
まず。選択したインターフェイスに送5れたデータび終 
了ずるか、インターフてイス固定解除時間の設定した時 
間になると、インターフェイスの選択び解除されます。 
自動では、最大3台のコンピュータび本製品を共用で 
をます。 

Parallel 

パラレル 

標準のパラレルインターフェイスを使用しまず。 

Serial 

シリアル 

標準のシ U アルインターフェイスを使巧します。 

USB 

USB 

標準の USB インターフェイスを使用しまず。 

Auto I/F wait time 

I / F 固定解除時間 

10 seconds ホ 

1日砂 索 

インターフェイス（自動）のとさ自動選択したインター 
フェイスに] 日秒間データび送られてこない場合にその 
インターフェイスの選択を解除します。 

30 seconds 

3日砂 

インターフェイス（自動）のとき自動選択したインター 
フェイスに3日砂間データび送5れてこない場合にその 
インターフェイスの選択を解除します。 

Parallel I/F 
bidirectional mode 
双方向通信 

ON ホ 

コンピュータとの双方向通信を行いまず。 

OFF 

コンピュータとの双方向通信を行いません。 

Packet mode 
パケット通信 

Auto ホ 

自動* 

双方向通信び設定されている場合、パケット通信を行い 
まず。通常は「自動」を設定してください。 

Windows プリンタドライバをお使いの場合は、必ず 
「自動」のままでお使いください。 

Off 

OFF 

パケット通信を停止します。 MS - DOS 環境下や、 
Windows プリンタドライバを経由せず直接出力する 
アプ U ケーションソフトなどでパケット通信を行うと、 
ホストとの接続性や印字結果に支障びある（不具合び発 
生する）場合に 「 OFF 」 に設定します。 

《 MS - DOS では日本語の印刷はでをません。 

Baud rate 
ボーレー ト 

19200巨 PS 、9 目00 BPS ホ、4800 BPS 、 
2400 BPS 、 1200巨 PS 、 目 00 臣 PS 、 

300 BPS 

シ U アルインターフェイスの通信速度を設定します。 

Data length 
データ長 

8 bit ホ、 7 bit 

8ビット*、7ビット 

シ U アルインターフェイスのデータ長を設定します。 

Parity 

パリティ 

None ホ、 Odd、Even 

なし*、偶数、奇数 

シ U アルインターフェイスのパリティを設定します。 
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設定項目 

設定値 

説 0 月 

Passbook 

通帳 

ON 、 OFF * 

通帳印刷する/しないを設定します。 

Binding 
通帳様式 

Horizontal 索、 
Vertical 

水平*、垂直 

通帳印刷時、通帳の擺じ位置を設定します。 

横綴じのときは 「 Horizontal 」、 縦綴じのときは 
「 Vertical 」 を選択してください。 

Thin paper 
薄紙印字 

ON 、 OF い 

薄紙を使用するとさは「日 N 」 に設定します。 

Buzzer 
ブヴー鳴動 

ON 半 

スイッチ操作時やエラー発生時にブヴーび鳴ります。 

OFF 

スイッチ操作時やエラー発生時にブヴーは鳴0ません。 

Paper width 

m 巨 asur 白 m 白 nt 

紙幅 

After loadin 呂ホ、 
Before printing 

給紙後*、印刷前 

プ U ンタび用紙の幅を計測するタイ S ングを設定しま 
す。「給紙後」に設定すると、プ U ンタは給紙直後に用紙 
の幅を計測します。「印刷前」に設定すると、プリンタ 
は最初の一行を印刷する直前に計測します。 

Right paper edge 
detection 
用紙ち端検出 

ON *、OFF 

用紙の幅より長いデータを印字するかどラかを設定し 
ます。 「 ON 」 に設定すると、用紙幅を越えたデータは印 
刷されません。 「 OFF 」 に設定すると、用紙幅を越えた 
データをなの行に印刷します。 

Low-noise mode 
低騒音モード 

ON、OFF * 

印字スピードを遅くして、印字時に発生する音を低減し 
ます。通常は 「 OFF 」 の設定でお使い<ださい。 

Broken pin 
compensation 
ピン損傷後補償 

ON 、 OF い 

rONJ に設定すると、24本のピンのうち]本び損傷し 
ていてわ通常の品質で印刷します。破損ピン番号で損傷 
しているピンの番号を設定する必要びあります。 

Broken pin number 
破損ピン番号 

1 ホ、2、3、4、己、目、7、8、目、 ] 日、]1、 
12、13、14、 ] 日、1日、17、18、1目、2日、 
21、22、23、24 

損傷しているピンのピン番号を選択します。損傷してい 
るピン番号は、デフォルト設定モード変更時にシートに 
印字されます。ピン番号上部の線び途切れているちのび 
損傷しているピン番号となります。 

Rear Paper Guide 
リア用紙ガイド 
モード 

ON、OFF * 

通常は、変更しないで<ださい。 


Software Settings 


設定項目 

設定値 

説明 

Print direction ^ 
印字方向&1 

Bi-D 

双方向 

プ U ントへッドび左ちどちらに移動するとさわ印刷し 
ますので、よ0速く印刷でさます。文字の高速印刷に適 
しています。 


Uni-D 

単方向 

プ U ントへッドびち方向へ移動ずるとさだけ印刷しま 
すので、横方向の印刷位置びより正確になります。グラ 
フィックの印刷に適しています。 


Auto 牢 

自動* 

印字内容に応じて、自動的に双方向と単方向を切り替え 
て印刷します。双方向よ0印字品質を向上させたいとさ 
に自動を選択します。 

0 slash 
ゼ□スラッシュ 

0 * 

OFF 本 

「日」の書体を「日」として印刷します。 

0 

ON 

「日」の書体を「0」として印刷します。 

Font 

書体 

Draft、Roman *、 San Serif 

フオントを選択することびできます。 

Pitch 

ピッチ 

1 Ocpi ホ、 12 cp し 1 已 cpi 、 

17.1仁が、 20 巳 pi 、 Proportional 

目種類のピッチか5 ] つを選択でをます。 
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設定項目 

設定値 

説明 

Character table 
文字コード表 

PC 437 ホ、 PC 8 己0、 PC 8 己8 

各種文字コード表か5選択でさます。 

■ PC 437 

ピ贵本書日目ページ「拡張グラフィックスコード表」 

• PC 8 已〇 

包=本書已7ページ「マルチリンガルコード表」 

• PC 8 已8 

包=本書已7ぺージ「マルチリンガルユー□コード表」 

Auto line feed 
自動改行 

ON 

キャ U ッジ U ターン （ CR ) コードに対して、自動的に 
改行 （ LF ) コードを付け加えまず。使用ずるオペ レー 
ティングシステムやソフ トウエアによっては、改行しな 
いで同じ行で印刷し続けることびあります。改行すると 
きは 「 ON 」 に設定します。 

OFF ホ 

キャリッジリターンに R ) コードに対して、改行 ( LF ) 
コードを付け加えません。 MS - D 日 S や Windows など 
のオペレーティングシステムで印刷ずるときは、日 FF の 
まま使用します。 

《 MS - DOS では日本語の印刷はでをません。 

Columns 
巧数 

80、白4 ホ、 90 

1行中の巧数を選択できます。 

Paper loading 
給紙モード 

Autoload ホ、 Data exsists 

「 Autoload 」 に設定すると、プリンタは用紙を挿入し 
た直後に給紙します 。 「Data exists 」 に設定すると、 

プ U ンタはデータを受信するまで給紙を行いません。 


《 1 :圧 p 字ち向]の設定は、プ1」ンタドライバでは設定でをないため、プ1」ンタ本体で行ってください。 
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双方向が刷の調整 

双ち向印刷を行5場合、縦ち向の線びずれることびありま 
す。印刷のずれは操作パネルから調整でをます。 

<s> 

印字ち向を単方向に設定して印刷ずれを防ぐことちでをまず。 
単ち向印刷の設定についてはな下のページを参照してくださ 
い。 

苗 本書18ページ「プ IJ ンタ設定の方法」 

n [ F 2] スイッチを押しなび5、プリンタの電源 
を入れまず。 

[ F 1] ランス [ Pause ] ランス [ F 2] ランプび点 
滅します。 

0 EF 1] スイッチを押しまず。 

[ Data ] ランプび点なします。 

B A 4 用紙をセットしまず。 

な阳5扱説明書セットアップと使い方の概要編』 
(紙マニュアル）-「給紙と排紙 J 
操作ち法の説明と調整バターンび印刷されます。 



説明に従って調整しまず。 


Q プ U ンタの電源を切りまず。 


し义±で、双ち向印刷の調整は終了です。 


16進ダンプ E 口刷 


16進ダンプは、コンピュータから送られてをたデータを 
16進数とそれに対応する英数字で印刷する機能です。正 
しくデータび送られているかの確認びでをるので、自作プ 
□グラムをチェックするとをなどに便利です。 

<s> 

プリンタドライバのプ□パティを開を[ポート]タブの[双 
ち向サポートを有効にずる]のチェックが外れていることを 
確認してか!5、1巨進ダンプ印刷を行ってください。 

□ [ Pause ] スイッチを押したまま、プリンタの 
電源を入れまず。 



用紙をセツトしまず。 


0 コンピュータか 5 データを 送りまず。 

受信データを1目進ダンプで印刷します。 

印刷終了後、プ U ンタ内部に用紙び残ったとをは、 
[ F 1/ Eject ] スイッチを押して排紙してください。 



プリンタの電源を切りまず。 
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オプションと消耗品 



本製品で使用でをるオプシヨンと消耗品は U (下の通りです （2 日13年3月現在)。 


商品名 

型ま 

備考 

バラレルインターフェイスケーブル 

PRCB 4 N 

□0 S / V 、 PC -98 NX シ U - ズ巧応 

USB インターフェイスケープル 

USBCB 2 

Windows 環境下でのみ使用可能。 

U ボンカート U ツジ（黒） 

PLQ 20 SRC 

交換方法は政下を参照して < ださし、。 

向^『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』 
(紙マニュアル）一「1」ボンカート U ッジの交換」 


で参考)推奨ケーブル扮外のケーブル、プ U ンタ切替機、ソフトウェアコピー防止のためのプ□テクタ（八ードウェアキー）な 
〜~^ どを、コンピュータとプリンタの間に装着ずると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできないことがあります。 


通信販売のご案内 


エプソン製品の消耗品-オプション品び、お近 < の販売店で入手困難な場合には、エプソンダイレクトの通信販売をご利 
巧ください（2013年3月現在)。 


インターネットでのごを文 

ホー ムぺ ージ 

http :// www . epson . jp / shop / 

お電話でのご注文 

電話番号 

0120-己4已一101(フリーダイヤル） 

※電話番号をよくお確かめの上おかけください 


お届けち法、お支払い方法など詳細につをましては、上記のホームページまたはお電話でご確認ください。 
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苗つたとさは 


用紙が詰まったときの対処方法は、拟下を参照してください。 

— な 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）- r 給紙と排紙」-「用紙が詰まったと对ま」 


ランプわ I な打しない 


電源を入れてち操作パネルのランプが1つち点灯しないとをは、次の3点を確認して<ださい。 

A 電源プラグびコンセントか5巧けていませんか？ 

電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。 

A 電源コンセントに問題はありませんか？ 

コンセントがスイッチ付きの場合は、スイッチを入れます。 

ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどラか確認して<ださい。 

A 正しい電圧 （ AC 100 V ) のコンセントに接続していまずか？ 

コンセントの電圧を確認して、正しい電圧で使用してください。 


で参考；)攻上3点を確認の上で電源を入れてもランプが点灯しない場合は、お買いホめいただいた販売店、またはエプソンの修 
理窓□へご相談ください。エプソンの修理に関するお問い合わせ先は、『取巧説明書セットアップと使いちの概要編』 
(紙マニュアル）裏表紙をご覧ください。 


ランプび点！打していてち EP 刷でさない 


リボンカートリツジの取り付けを5鶴忍しましよう 

A リボンカートリツジび正しく取り付け5れていまずか？ 

しソ下のページを参照して1」ボンカート1」ツジを正しく取り付けてください。 

包=『取扱説明書セットアップと使いちの概要編』（紙マニュアル）一「1」ボンカート U ツジの交換」 


コンピュータとの接続を確認、しましよラ 

A インターフェイスケーブルび夕■け I ていませんか？ 

プ U ンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにケーブルびしっかり接続されているか確認してください。 

また、ケーブルび断線していないか、極端に巧れ曲びっていないかを確認してください（予備のケーブルをお持ちの場 
合は、差し替えてご確認ください)。 

A コネクタのピンび巧れたりしていませんか？ 

Vr コネクタ部分のピンび巧れていたり曲びったりしていると、プ U ンタとコンピュータの通信び正しく行われない場合び 
あります。 

ピンび巧れていたとをは、お買いホめいただいた販売店またはエプソンの修理窓□へご相談ください。エプソンの修理 
に関するお問い合わせ先は、『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）裏表紙をご覧ください。 

A インターフェイスケーブルびコンピュータや本製品の仕様に合っていまずか？ 

ケーブルの型ま-仕様を確認し、コンピュータの種類やプ U ンタの仕様に合ったケーブルかどラかを確認します。 

思 本書23ページ「オプシヨンと消耗品一覧」 
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A コンピュータとプリンタはケーブルで直結していまずか？ 

プ U ンタとコンピュータの接続に、プ U ンタ切替機、プ U ンタバッファおよび延長ケーブルを使用している場合、組み 
合わせによっては正常に印刷でをないことびあります。 

プ U ンタとコンピュータをケーブルで直結し、正常に印刷でをるか確認してください。 


プリンタドライノ くを確認、しましよラ 

A 本製品用のプリンタドライバび正しくインス!-ールされていまずか？ 

本製品用の Windows プ U ンタドライバびコント□ールパネルやアプ U ケーシヨンで、通常使ラプ U ンタとして選択さ 
れているか確認してください。 

①[スタート]をク U ックしカーソルを[設定]に合わせ、[プリンタ]をク U ックします。 

©使用するプ U ンタ名を選択し[ファイル] ニューを確認します。 

① Windows 8 : 

[スタート]画面の[デスクトップ]をクリックし、マウスポイン 
夕を画面のち上隅へ移動し、[設定]-[コント□—ルパネル]の順 
にクリックし、[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプ U ン 
夕の表示]をクリックします。 


Windows 7 : 

[スタート]-[デバイスとプ U ンタ]の順にク U ックしまず。 
Windows Vista : 

[スタート]-ロント □- ルパネル]-[プリンタ]の順にクリック 
します。 


どさ !、 ,w ^ »コン h □-ルバネル ► ブリンタ 


Z ドキュメント 
F ビクチ P 
P 5ュージタク 

ぶが城 K 
B が 

A バブリ W ク 


名お ドキュメント 

EPSON VP-XXa ESC/P 

を 




チェックマークが 
付いているか確認 


Windows XP : 

Windows XP Professional は[スタート]-[プリンタと FAX ]、 
Windows XP Home Edition は[スタート] - [コント□—ルパネ 
ル]-[プ U ンタと FAX ] の順にク U ックします。 

Windows 2日日日： 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にク U ックします。 

@使巧するプリンタアイコンにチェックマークび付いているか確認 
します。 


エラーび発生していないか確認、しましよラ 


プリンタ側 


[ Pause ] ランプび点滅して印刷しない、あるいは印刷が突然止まった場合は、ヘッドホット状態（プ IJ ントヘッドの 
温度び許容範囲を超えた高温になったために自動的に印刷び中断された状態）になっている可能性がありまず。このよ 
ラなとさは、へッドの温度び下がると自動的に印刷を再開しまずので、しば5くそのままでお待ち<ださい。 


A [ Pause ] ランプび消えていませんか？ 

[ Pause ] スイッチを巧して [ Pause ] ランプを点なさせてください。 

A 用紙びなくなっていませんか？ 

用紙をセットしてください。用紙を変更したときは、一旦電源を切り、入れ直してください。 

A データを受信ずるインターフェイスの設定び合っていまずか？ 

プ U ンタ設定値の I / F 逞択は[自副または接続しているインターフェイスの値に設定してください。 
な本書19ページ「設定項目 J 

か 用紙やリボンや保護材などび詰まっていませんか？ 

電源を切って、プ U ンタカバーを開けて取り除いてください。 
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A プリンタびハング（異常な;!犬態で停止）していませんか？ 

一旦電源を切ってか6しば6く待ち、再度電源を入れて印刷をしてください。 

A プリンタカバーび開いていませんか？ 

プ U ンタカバーび開いていると印刷をすることびできません。プ U ンタカバーを閉じて印刷を開始してください。 

コンピュータ側 

A プリンタを接続したポートと、プリンタドライバのプリンタ接続巧び合っていまずか？ 

プ U ンタドライバの[接続ポート]の設定を実際に接続しているポートに合わせてください。 

な 本書12ページ「プ U ンタ接続先の設定」 

プリンタのステータスび[一時停止]になっていませんか？ 

印刷を中断したり、何らかのトラブルで印刷び停止すると、プ U ンタのステータスび[一時停止]になります。印刷を 
開始するためには[一時停止]のチェックを外すか、[再開]を選択します。 

な 阳巧5説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）一「印刷の中止の仕方」 

A riPTi に書き込みびできませんでした」エラーび発生していませんか？ 

り f 肿の項目を確認してください。 

• プ U ンタドライバの[プ□パティ] (Windows 2日日日/ XP / Vista ) または[プ U ンタのプ□パティ] (Windows 7/ 
8) を開さ、[ポート]タブの[印刷するポート]び正しく設定されているかを確認して印刷を実行してください。 

• プ U ンタドライバの[プ□パティ ] (Windows 2000 / XP / Vista ) または[プ U ンタのプ□パティ ] (Windows 7/ 
8) を開を、[詳細設定]タブで[プ U ンタに直接印刷データを送る]の設定に変更して印刷を行ってみてください。 

. 本製品は ECP モードに対応しておりません。お使いのコンピュータび ECP モードになっている場合は、目 lOS 設定を 
ノーマルまたはスタンダードモードに変更してください。 BIOS 設定の詳細は、お使いのコンピュータの取扱説明書 
を参照してください。 

A コンピュータの画面に「プリンタび接続されていません」「用紙びありません」と表示されていませんか？ 

仕様に合ったケーブルで正し<接続されているか、プ U ンタの電源び入っているか、用紙び正し<セットされているか 
を確認して<ださい。ケーブルの詳細は、故下のページを参照して<ださい。 

な 本書23ページ「オプションと消耗品一覧」 


紙送りびラま<いかない 


A 仕様に合った用紙を使用していまずか？ 

用紙厚さ-用紙枚数や紙質など仕様に含った用紙を使用して<ださい。仕様の詳細は故下のページを参照して<ださい。 
な 本書4ページ「印刷でをる用紙」 

mk 単票紙はしっかりと差し込まれていまずか？ 

用紙の先端が奧に当たるまでしっかり差し込んでください。 

な 本書目ページ「給紙と排紙」 
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E 口刷結果び国面表示と異なる 


EP 刷される文字が！面と違う 

本書でご案内しているインターフェイスケーブルを使用していまずか？ 

推奨ケーブル故外のケーブルを接続に使用すると正常に印刷でをないことびあります。 

な 本書23ページ「オプションと消耗品一覧」 

A 文字び化けたり、記号びカタカナで印刷されていませんか？ 

いったん印刷を中止し、プ U ンタの電源を切ってか6、再度電源を入れて印刷をやり直してください。 

な 阳巧8説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）一「印刷の中止の仕方」 

A 文字び混入したり、まったく違う文字記号に化けていませんか？ 

. プ U ンタ設定の I / F 選択は[自動]び設定されているため、設定した固定解除時間び経過する前にちラー方のインター 
フェイスからデータび送られています。印刷中は、ほかのインターフェイスから印刷データを送らないでください。 
面 本書19ページ「設定項目」 

. コンピュータ側のパラレルインターフェイスの設定び [ ECP モード]になっているとをは[ノーマルモード]または 
[スタンダードモード]に変更して<ださい。設定変更の方法は、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照して<だ 
さい。 

. シ U アルインターフェイスの設定に問題びあると文字化けすることびあります。設定値を確認してください。 

面 本書19ページ「設定項目」 


EP 刷位置(結果)び画®と違ラ 

A 改行の間隔び違っていませんか？ 

. 改行量の設定び不適切だと、行間隔び広<なったり狭<なったりします。アプ U ケーシヨンソフトの改行量を正し< 
設定してください。 

. すべての行間に空白行び追加されたら、プ U ンタ設定の自動改行びに N ] になっている可能性びあります。 

ソフトウェアから改行命令が送られるとさは、自動改行する必要びないため、プ U ンタ設定値の自動改行を[日 FA 
にして < ださい。 

な 本書19ページ「設定項目」 

mk 空白行び入ったり、改ページび正しく行われずに印刷されていませんか？ 

. アプ U ケーシヨンソフトやプ U ンタで設定されているページ長または用紙サイズと実際に使用している用紙の長さま 
たは用紙サイズび異なっています。 

アプ U ケーシヨンソフトやプ U ンタの設定を実際に使用している用紙の長さまたは用紙サイズと合わせてください。 
な 本書19ページ「設定項目」 

. プ U ンタドライバで用紙サイズを設定しているとをは、正しい用紙サイズを選択してください。 

な 阳巧及説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）一「プ U ンタドライバの設定」 

mk 改行されずに重なって印刷されていませんか？ 

改行命令びコンピュータか6送られていません。プ U ンタ設定値の自動改行を [ ON ] にしてください。 

な 本書19ページ「設定項目」 

A 印刷位置の指定びずれていませんか？ 

肿の2コを確認してください。 

. プ U ンタドライバの[印刷位置のオフセット] 

[拡張設定]タブの[印刷位置のオフセット]で印刷位置の縦方向/横ち向のオフセットを指定すると、設定値の分 
だけ印刷位置が画面とずれます。 

また、オフセットによって印字推奨領域からはみ出したデータは印刷されません。 

プリンタドライバをインストールした直後の入力値に戻すときは[初期値に戻す]をク U ックしてください。 

な 阳巧及説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）一 r ® 印刷位置のオフセット」 

. プ U ンタドライバの[印字開始位置の設定] 

[プ U ンタ優先]の場合は、プ U ンタで設定されている印字開始位置で印刷されます。アプ U ケーシヨンソフトの設定 
で印刷したい場合は[ドライバ優先]に設定してください。 

巧 阳が及説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）一「①インストール可能なオプション」 
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基線がずれる 

A プリンタ設定値の印字ち向び双ち向に設定されていませんか？ 

. プ U ンタ設定値の印字方向を[単方向]に設定する場合 
な 本書19ページ「設定項目」 

• 双ち向印刷の調整を行ラ場合 

な 本書22ページ「双ち向印刷の調整」 

ソフトウェア側か6コント□ールコードを送ると去は、コード (ESC U ) で単方向印字を設定してください。 

A 変更したパネル設定値は有効になっていまずか？ 

プ U ンタの設定値を印刷して現在の設定状態を確認して<ださい。 

な 本書19ページ「設定項目」 


設定と違う印刷をずる 

A パネル設定、プリンタドライバ、アプリケーションソフトか5異なった条件で設定されていませんか？ 

印刷条件の設定は、パネル設定、プ U ンタドライバ、アプ U ケーションソフトそれぞれで設定でをますび、各設定の優 
先順位は、ご使用の状況によって異なります。設定と違ラ印刷を行ラ場合は、各設定を確認して<ださい。 

たとえば、書体の選択では Windows プリンタドライバやアプ U ケーションソフトによる設定び優先され、パネル設定 
は無視されます。 


E 口刷品質びよくない 


巧刷ムラがある、ミちい 

A 横一列にところどころおけていませんか？ 

プ U ントヘッドのピンび折れています。お買いまめいただいた販売店またはエプソンの修理窓□へご相談ください。エ 
プソンの修理に関するお問い合わせ先は、『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）裏表紙をご 
覧ください。 

か 印刷の下の部分び欠けていませんか？ 

U ボンカート U ッジび正しく取り付け6れていません。印刷を中止し、故下のページを参照して、 U ボンカートリッジ 
を取り付け直してください。 

な 阳巧 S 説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）一 n 」 ボンカート U ッジの交換」 

斜めの線び入っていませんか？ 

U ボンがたるんだり、ねじれたりしています。印刷を中止し、故下のページを参照して、 U ボンカート U ッジを取り付 
け直してください。 

な 阳巧 S 説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）一 n 」 ボンカート U ツジの交換」 


印刷が薄い 

A 印刷び薄くなっていませんか？ 

U ボンのインクび薄くなっています。 

印刷を中止し、新しい U ボンカート U ッジと交換してください。 

な 阳巧 g 説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）一 n 」 ボンカート U ツジの交換」 
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プリンタドライバの使い方びわからない 


プ U ンタドライバは、本製品に同おの CD - ROM に収録されているものをお使いください。下の手順に従って正しくイ 
ンストールしてください。 

面 阳 X 扱説明書セットアップと使いちの概要編』（紙マニュアル）一「プ U ンタドライバのインストール」 


用紙サイズの設定がわか5ない 

か プリンタドライバの用紙設定を確認してぐださい。 

り f 単票紙 ( D 場合 


定形紙 

[用紙サイズ] U ストからク U ックして選択しまず。一覧にない定お紙は、ユーヴー定義サイズで設定する必 
要びあります。 

定形が 

ユーヴー定養サイブで設定してください。 


面 阳 X 扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）一 r 任意の用紙サイズを登録するには」 


通信エラーび発^ずる 


A プリンタの電源び入っていまずか？ 

コンセントにプラグび差し込まれているのを確認し、プ U ンタの電源を入れます。 

A インターフェイスケーブルびがれていませんか？ 

プ U ンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにケーブルびしっかり接続されているか確認してください。また 
ケーブルび断線していないか、極端に折れ曲がっていないかを確認してください。予備のケーブルをお持ちの場合は、差 
し替えてご確認 < ださい。 

A インターフェイスケーブルびコンピュータや本製品の仕様に合っていまずか？ 

インターフェイスケーブルの型番-仕様を確認し、コンピュータの種類やプ U ンタの仕様に合ったケーブルかどラかを 
確認します。 

な 本書23ページ「オプションと消耗品一覧」 

A シリアルインターフェイスケーブルを使用していませんか？ 

シ U アル接続で EPSON ステータスモニタ3は利用でをません。 

A Windows 共有プリンタ（ピアトゥピア接続）を使用していませんか？ 

Windows 共有プ U ンタび監視でさないと去は、故下の設定を確認して<ださい。 

• 共有プ U ンタを提供しているコンピュータ（プ U ントサーバ）のコント□ールパネルにある[ネットワーク]アイコ 
ンを開さ、 [ Micr 日 soft ネットワーク用ファイルとプ U ンタ共有]び設定されていることを確認します。 

• 共有プ U ンタを提供しているコンピュータ（プ U ントサーバ）に、本製品のプ U ンタドライバびインストールされ、 
共有プ U ンタの設定びされていることを確認します。 

とす本書1日ぺージ「クライアントの設定」 

. EPSON ステータスモニタ3の[モニタの設定]画面で、[共有プ U ンタをモニタさせる]にチェックび付いているこ 
とを確認します。 

な 阳説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）一「モニタ（監視）の設定」 

A プリンタドライバの設定で双ち向通信機能を選択していまずか？ 

[プリンタ]フオルダ （Windows 2日日日）または[プリンタと FAX ] フオルダ (Windows XP / Vista ) または[デバ 
イスとプリンタ]フオルダ (Windows 7/8) か6プ U ンタドライバのプ□パティを開去[ポート]タブの[双方向ヴ 
ポートを有効にする]にチェックび付いていることを確認します。 
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A Windows 環境で、プリンタドライバを経由せず、直接プリンタに出力ずるアプリケーションソフトを使用 
けしていませんか？ 

. EPS 日 N ステータスモニタ3と通信び競合する場合びありますので、 EPS 日 N ステータスモニタ3をアンインストール 
して < ださい。 

な 本書14ページ「プ U ンタソフトウェアの削除」 

. パケット通信び正し<行えない場合びありますので、プ U ンタのパネル設定でパケット通信を 「 OFF 」 に設定して< 
ださい。 

な 本書18ページ「操作パネルか6の設定」 


EPSON ステータスモニタ3で共有プリンタを監視でさない 


Windows XP / Vis ね/7/8で、 [ Windows セキュリティの重要な警告]画面やファイアウォールソフトび 
表示した画面で、[ブ□ックずる]や[遮断ずる]を選択しましたか？ 

[ブ□ックする]や[遮断する]を選択すると、共有プ U ンタとの通信がでをなくなるため EPSON ステータスモニタ 
3で共有プ U ンタを監視でをません。 

通信を可能にするには、 Windows ファイアウオールや市販のセキュ U ティソフトで例外アプ U ケーシヨンとして登録し 
て < ださい。 


で参考;> Windows ファイアウォールに例外登録すると、登録されたプ□グラムが使用するポートが外部か!5の通信を受 
け付け5れるよラになりまず。これは、ネットワーク経由の攻撃などセキュ U テイ上のち険性を高めたポートと 
なることを意昧しまず。具体的なリスクとしては、コンピュータウイルスの侵入などが考え5れまず 。 Windows 
ファイアウォールの設定変更につをましては、このよラなリスクなどもご確認の上、お客様の責任において実施 
していたださますよラお願いいたします。弊社は、この設定変更によって生じた損害および障害につをましては 
一切責任を負いません。 


Windows 8の場合 


0 [スタート]画面の[デスクトップ]をクリックし、マウスポインタを画面のち上隅へ移動し、駿赶■[コ 
ント□ールパネル]-[システムとセキュリティ]- [ Windows ファイアウオールによるアプリケーション 
の許巧]の順にクリックしまず。 



[設定の変更]をクリックし、[別のアプリの許巧]をクリックしまず。 
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[参照]をクリックしまず。 



[ eEBAgent . exe ] を指定して[開く]をクリックしまず。 

[ eEBA 邑 ent . exe ] は、 Windows びインストールされているドライブのしソ下のフォルダになをされています。 
ドライブ名 （C など） ：¥ Pr □邑旧 m Files ¥ 巳 ommon Files ¥ EPSON ¥ EBA 円 ¥ eEBA 邑 ent.exe 



リストに [ eEBA 円 MS Share A 邑 ent module ] び追加されていることを巧詔し、[追加！をクリックし 
まず。 

ァ术の魁!] 〇 

iK ) BT 575'； sa « T 5 iiV または一聞お们1■の US ® (口"ては[姑]的 I おウ 
し甘結レて' [ OK ] 切 I かルて oau . 

かが)： j 
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0 [許可されたアプリおよび機能]に [eEBAPI MS Share Agent module ] び追加され、チェックび付い 
ていることをお認し、 [ OK ] をクリックしまず。 



Windows 7の場合 

0 [スタート]-[コント□-ルパネル]-[システムとセキユリテイ]- [ Windows ファイアウォールによる 
プログラムの許可]の順にクリックしまず。 
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D EeEBAgent . exe ] を指定して[開く]をクリックしまず。 

[eEBA 邑 ent.exe] は、 Windows びインストールされているドライブの1 ； ■(下のフォルダになをされています。 
ドライブ名 （C など） ： ¥Pra 邑旧 m Files¥Common Files¥EPSON¥EBA 円 ¥eEBA 邑 ent.exe 



リストに [ eEBA 円 MS Share A 邑 ent module ] び追加されていることを確認し、[追加！をク U ックし 
まず。 



0 [許巧されたプ□グラムおよび機能]に [ eEBA 円 MS Share Agent module ] び追加され、チェックび 
付いていることを巧認し、 [ OK ] をク U ックしまず。 
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Windows XP/Vista の場合 



[スタート]-[コント□-ルパネル]の順にクリックしまず。 

[ Windows ファイアウォール]/ [ Windows ファイアウォールの設定]画面を開きまず。 

Windows Vista : 

①[セキュ U ティ]をク U ックし、 [ Windows ファイアウォール]をク U ックして、 [ Windows ファイアウォール]画 
面を開をます。 

③ [ Windows ファイアウォールの有効化または無効化]をク U ックします。 

③[ユーザーアカウント制御]画面び表示されるので[続行]をク U ックします。 


Windows XP : 

①[セキユ U テイセンター]をク U ツクします。 

③ [ Windows ファイアウオール]をク U ツクします。 




[例外]タブをクリックして、[プ□グラムの追加]をク U ックしまず。 



( D クリック 


入力で向のネットワーウ巧窃は、下で涅巧されたブ□クラムわよびサ-ピスのためのむ!)術き、 
Windows ファイアウ牙-ルでブ□ッウされていまんか I かとして巧化す SC とじより.ブ□ヴラムじよって 
はれ巧がよくなる巧さらありますげ、 t キュリティのを议が巧な)する巧蛇せがあ0ます， 


ブ□ジラムわよリサ-。の： 
る巧 

I 囚^^^ 


囚 Apa か e HTTP Server 
囚 Enfocus Po け 
囚 Enfocus Po け 
凶 FusenshiPoi 
囚 SAfent4 

I DURnP フレームワーウ 
I 因ファイルヒブリンタめ共ち 
I 区)リモートアシスタンス 

1_广11|主 —k 早つ月 k«-t 


>プ□ヴラムの励が因.. I 1 ポ-卜の脚0の… I 1 賊松' I [ 則が屯 ） I 

囚 Windows ファイアウオールによるプ□クラムのブ□ゥウ時に巧かをを示する化） 

け I 脚な午巧すとの危》の i 巧 ■$ ホちはす。 


I [_ キもセル I 


[参照]をクリックしまず。 


け||か一居に巧巧してフ□ウラムと《巧ほを巧巧才るには、ブ g クラムを现时るか、一居を 
示されて L めいな)(こついては[を驗 f を如ジルて榜ましてください 
プ□ヴラムの： 

* Adobe FrameMaker 7.1 
@ Adobe Illustrator 9.0.2 

# Adobe Illustrator CS 
口 Adobe ImageReady 3.0 
't * Adobe ImageReady CS 
田 Adobe Photoshop 5.0.2J 
田 Adobe Photoshop 6.0 

i* Adobe Photoshop CS 

; な Adobe Type Manaeer 4.1 、 


リス：な ¥Propam Files¥Adobe が rameMakerS .脚 FrameM; 


を照ぉ) ... イ 


ス〕-フのまちが''' 


コじキザンだル 


ク U ック 


34 









[ eEBAgent . exe ] を指定して[開く]をクリックしまず。 

[eEBA 邑 ent.exe] は、 Windows びインストールされているドライブの 1 ； ■(下のフォルダになをされています。 
ドライブ名 （C など）： ¥Pra 呂旧 m Files¥Common Files¥EPSON¥EBA 円 ¥eEBA 呂 ent.exe 


回因 



リストに [ eEBA 邑 entexe ] び追加されていることを巧認し、 [ OK ] をクリックしまず。 



[プ□グラムおよびサービス]/ [プ□グラムまたはポート]に [ eEBA 邑 ent . exe ] び追加され、チェック 
び付いていることをお認し、 [ OK ] をクリックしまず。 



をお刚か詳細設定 


入力で向のネットワーウ巧節 J 、 下で埋 巧されたプ□クラムわよ U サーピスのためのらのを除き 

端視ょ戒協拐溢滞端お g 姐濕顯盛顯黑'ぅ。こゎ' 


プ□クラムわよひサ - If ス(む 
る前 

j 囚 Adobe Acrobat 6.0 


I 回 Enfocus Port 
I 囚 FusenstiiPoi 
囚 SAcentd 

I □UPnP フレームワーク 
I 囚フ W ルとプリンタの其ち 

I 口り t-k T-’, っか,っ 、 

け□クラムの風〇が … I I ポ-卜の風)口り).''] [ 鳴を ).''〕I 則除の） I 

囚 Windows フ7イアウォールじよるプロクラムのブ□クウ時に巧知をま示する化） 


毎確認卜お I 


3 Apache HTTP Server 

033111 HP 

3 Enfocus Port 


か脚ち I 牛口する r> •のをかの!ホ击 I 迁寸， I 

t OK クリック 
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Windows XP / Vis ね/ 7/8 の Windows ファイアウォールで、[例外を許可しない]または[ずべての着信 
&接続をブ□ックずる]を選択しましたか？ 

[例外を許可しない]/ [すべての着信接続をブ□ックする]を還択すると 、 EPSON ステータスモニタ3はポップアッ 
プでエラー表示しません。エラーをポップアップ表示するには、 Windows ファイアウォールで r 例外を許可しない」/ 
「すべての着信接続をブ□ックする」設定を解除し、「ファイルとプ U ンタの共有」をチェックしてください。 

Windows 8の場合 

0 [スタート]画面の[デスクトップ]をクリックし、マウスポインタを画面のち上隅へ移動し、隱定]■[コ 
ント□-ルパネル]-[システムとセキュ U テイ]- [ Windows ファイアウオール]の順にクリックしまず。 


0 [通知設定の変更]または [ Windows ファイアウォールの有効化または無効化]をクリックして[設定の 
カスタマイズ]画面を開さまず。 


どち S か 
をクリック 




Wndows 7T<r)»~UUh PC WJI 


巧.ート "euw •/一-*田*■トト 



口 1", 

W4>e>*- 


B [許可されたアプリの一覧にちるアプリも含め、ずべての着信接続をブ□ックずる]のチェックを外し、 [ OK ] 
をク IJ ックしまず。 

設定する項目は、お使いのネットワーク環境び「プライベートネットワーク」か「バブ U ックネットワーク」かによつ 
て異なります。お使いのネットワーク環境に応じて設定してください。 
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0 [許巧されたアプリおよび機能]で[ファイルとプ U ンタの共有]にチェックして、 [0 口をクリックしまず。 

設定する項目は、お使いのネットワーク環境び「プライベートネットワーク」か「バブ U ックネットワーク」かによつ 
て異なります。お使いのネットワーク環境に応じて設定してください。 



Windows 7の場合 

0 [スタート]-[コント□-ルパネル]-[システムとセキユリテイ]- [ Windows ファイアウォール]の順 
にク U ックしまず。 

0 [通知設定の変更]または [ Windows ファイアウォールの有効化または無測ヒ]をクリックして[設定の力 
スタマイズ]画面を開さまず。 
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B [許巧されたプ□グラムの一覧にあるプ□グラムも含め、ずべての着信接続をブロックずる]のチェックを 
がし、 [0 K ] をクリックしまず。 

設定する項目は、お使いのネットワーク環境び「ホームまたは社内（プライベート）ネットワーク」か「バブ U ックネッ 
トワーク J かによって異なります。お使いのネットワーク環境に応じて設定してください。 




0 [許巧されたプ□グラムおよび機能]で[ファイルとプ U ンタの共有]にチェックして、 [0 K ] をクリック 
しまず。 

設定する項目は、お使いのネットワーク環境び「ホームネットワークまたは社内（プライベート）ネットワーク」か r バ 
ブ U ックネットワーク」かによって異なります。お使いのネットワーク環境に応じて設定してください。 
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Windows XP/Vista の場合 


Windows Vista : 

①[セキュ U ティ]をク U ックし、 [ Windows ファイアウォール]をク U ックして、 [ Windows ファイアウォール]画 
面を開をます。 

風 [ Windows ファイアウォールの有効化または無効化]をク U ックします。 

©[ユーザーアカウント制御]画面び表示されるので[続行]をク U ックします。 

Windows XP : 

①[セキュ U ティセンター]をク U ックします。 

風 [ Windows ファイアウオール]をク U ツクします。 


[スタート]-[コント□—ルパネル]の順にクリックしまず。 


[ Windows フアイアウオール]/ [ Windows フアイアウオールの設定]画面を開きまず。 




し义 i で終了です。 
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印刷でさない 


A ご利用のコンピュータは、 USB 接続ずるためのシステム条件を備えていまずか？ 

本製品を us 目接続するには、故下の条件をすべて満たす必要びあります。 

.Windows 20日日/ XP / Vista /7/8 のいずれかびインストールされているコンピュータ 
. US 目に対応していて、コンピュータ 一力一により US 目ポートの動作保証びされているコンピュータ 
ご利用のコンピュータび USB を使用できるかどうかは、各コンピュータメーカーにお問い合わせください。 


[プリンタ]フオルダに [EPSON PLQ -20 ESC / P ] アイコンはありまずか？ 


フ7イルの g ち©ま示处巧がをおちに入り姐ヘルプ(ぶ 



.[ PLQ -20 ESC / P ] アイコンびある場合：プ U ンタドライバはインストールされています。次項の[印刷するポー 

卜]を確認します。 

.[ PLQ -20 ESC / P ] アイコンがない場合：プリンタドライバび正常にインストールされていません。プ U ンタドライ 

バをインストールし直してください。 

巧 阳巧及説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）一「プ U ンタドライバのインストール」 


A [印刷ずるポート]び [ USBxxx ] になっていまずか？ 

プ U ンタの電源を入れて、印刷するポートを確認します。 



.[ USBxxx ] の表示がない場合：プ U ンタドライバを削除してインストールし直してください。 

な 阳巧及説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）一「プ U ンタドライバのインストール」 

.[ USBxxx ] の表示びある場合：ドライバは正常にインストールされています。山 SBxxx : ( PL 日-20)]び選択さ 

れていることを確認してからテスト印刷を実行して、印刷でをるかご確認くださ 
い。 
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その他のトラブ J レ 


〔巧刷种こ巧刷速度が遅くなった、途中で止まった ） 

. 印刷中に [ Pause ] ランプび点滅をして印刷速度び遅くなったり、印刷を停止した場合は、ヘッドホット状態（プリ 
ントへッドの温度び許容範囲を超えた高温になったために自動的に印刷び中断された状態）になっている可能性びあ 
ります。へッドの温度び下びると自動的に印刷を再開しますので、しばらくそのままでお待ちください。 

. 低温環境下でプ U ンタを動作させると、コールドモード（プ U ントヘッドの温度び許容範囲し U 下になっているために、 
自動的に印刷速度をほ速にしている状態）になる可能性びあります。プ U ントヘッドの温度び上びると、自動的に通 
常の印刷速度に戻りますので、しばらくそのままで印刷を継続してください。 

また、複写枚数のをい用紙や厚い紙などに印字する場合、印刷品質を確なするために印刷速度を落として動作するこ 
とびあります。故障ではありませんので、安むしてお使いください。 


贏ま電ミ巧について ) 

多数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に触れた際に電気を感じることびあります。このよ5なとさには、本 
製品または本製品を接続しているコンピュータなどからアース（接地）を取ることをお勧めします。 


どラしてち解ミ夫しないとさは 


r 困ったとさは」の内容を確認してち、現在の症状び改善されないとさは、トラブルの原因を判断してそれぞれのお問い 
合わせ先へご連絡<ださい。 


〔プリンタ本体の故障か、ソフトウエアのトラブルかを判断します。 ） 

本製品は、本製品の機能び正常に動作しているかを確認するための印字パターンをプ U ンタ内部に持っています。コン 
ピュータと接続していない状態で印刷でをるため、プ U ンタの動作や印刷機能に問題びあるかどラかび確認でをます。 


Q 電源を切り、インターフェイスケープルをがしまず。 

0 EF 2] スイッチを巧したまま電源を入れまず。 

[ Power ] ランプ！;(外のすべてのランプび消え、「ピツ」という短いブヴー音びしたらスイッチか6指を離してください。 



Q [ F 1/ Eject ]、[ Pause ]、 および [ F 2] ランプの点滅中に [ F 1/ Eject ] および [ F 2] スイッチを押しまず。 
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0 [ Da ね]ランプび点滅し、 [ Pause ] ランプび点丹した5、フ□ントス□ットに A 4 用紙を挿入しまず。 

単票紙の先端び突を当たるまで差し込むと、自動的に給紙して印字パターンを印刷し始めます。 



B liTF のような印字パターンを繰り返し印刷しまず。 

続けて印刷するとをは、印刷び終了したら次の用紙をセツトします。自動的に給紙して印字パターンの続をを印刷しま 
す。 

く印刷結果例> 

Roman 

0123456789: ;<か?® ABODE 防 HIJKLM 供) PQRSTUVWXYZ[\]*_ ，か cdefghijklrano 的 rstuvwxyz {リス 
!"#$ 獻，（い +,-•/ 0123456789; ;<=>?«ABCDEFGHI JKLM«>P(3lSTUVWXYZ(\3"_'abcdefghijklnnopqrstuvwxyzf 1 }*gu 
" が汹， 0*+,-./012345678 9: ; な >?®ABCDEFanJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\r_ •か Cdefghi 化 Iranopqrstuvw び z { り-巧さ 


□ [ Pause ] スイッチを巧して印刷を終了させてか5、プリンタの電源を切りまず。 

[ Pause ] スイッチび巧されるまで印刷は繰り返して行われます。プ U ンタに用紙び残っているときは、 [ F 1/ Eject ] ス 
イツチを巧して用紙を排紙してから電源を切つてください。 

B 印刷結果を巧認しまず。 

目の印刷結果のように印刷されていればプ U ンタは正常に動作しています。 


正常に印刷でさない場合 

お買いホめいただいた販売店またはエプソンの修理窓□へご相談<ださい。エプソンの修理に関するお問い合わせ先は、 
阳又扱説明書セットアップと使いちの概要編』（紙マニュアル）裏表紙をご覧ください。 

正常に印刷でをる場合 

プ U ンタは故障していません。続いて、プ1」ンタドライバ類のトラブルなのか、アプ1」ケーシヨンソフトのトラスレなの 
かを判断します。判断の仕ちは、なの項目を参照してください。 


プリンタドライバ類のトラブルか、アプリケーンヨンソフトのトラブルかを判断しまず。 


Windows 標準添付のワードパッドで簡単な印刷びでさるかどラかを確認します。 



ワードバッド 


ワードパッドを起動した後、数文字入力してからファイルメニューの[印刷]を実行します。 


正常に印刷でさない場合 

プリンタドライバのインストール-設定•バージョンなどに問題びあると考えられます。プリンタドライバをインストー 
ルし直してくださしん また、プリンタドライバをバージョンアップすれば正常に印而にきるようになることもありますの 
で、最新のプ U ンタドライバをインストールしてみてください。 

ぶ本書17ページ r 最新プ U ンタドライバの入手方法」 
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正常に印刷でをる場合 

ご使用のアプ U ケーシヨンソフトでの設定が正しくされていない可能性があります。各アプ U ケーシヨンソフトの取扱説 
明書を確認して、アプ U ケーシヨンソフトのお問い合わせ先へご相談<ださい。 


それでもトラブルが解ミ夫でをないときは、エプソンインフォメーションセンターへご相談ください。インフォメーショ 
ンセンターの問い合わせ先は、『取扱説明書セットアップと使いちの概要編』（紙マニュアル）の裏表紙にありまず。 
お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュータの型番、アプ U ケーションソフトの名称やバージョン、その他周辺 
機器の型番など）と、本製品の名称、製造番号をご確認の上、ご連絡ください。 
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im 


プリンタの手入れと圍般 


こプ U ンタの手入れ J 

プ1」ンタをいつも良好な状態で使用でさるよラに、定期的 
にプ1」ンタのお手入れをしてください。 

. 電源を切って、柔らかいブラシでほこりを払います。 

. 巧れびひどいとをには、水に中性洗剤を少量入れたち 
のを用意します。そこに柔らかい巧を浸し、よく絞っ 
てから巧れをふさ取ります。最後に乾いた柔らかい巧 
で水気をふさ取 D ます。 


A 警告 

プリンタ内部に水気が入5ないように、プリンタカパーは開 
じてください。プリンタ内部が濡れると、電気回路がショー 
卜ずることがありまず。 


ミ主意 


. ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の雲品は使 
用しないでください。プリンタの表面が変質-変形するお 
それがあ0まず。 

. 硬いブラシを使用しないでください。プリンタケースを傷 
付けることがありまず。 

• プリンタ内部に潤滑油を注油しないでください。プリンタ 
メカニズムが故障ずるおそれがあります。潤滑油の補給が 
必要なとさは、お買いホめいただいた販売店またはエプソ 
ンの修理窓□へご相談くださし1。エプソンの修理に関ずる 
お問い合わせ先は、『取扱説明書セットアップと使いち 
の概要編』（紙マニュアル）裏表紙をご覧ください。 

. プリンタを水に属6さないよラに注意して清掃してくだ 
さい。 


プリンタの團般 _ ) 

プリンタを再輸送する場合は、プ U ンタを衝撃から守るた 
めに十分ま意して ffl 包してください。 

□ 電源を切ります。 

プ U ンタ内の用紙は [ F 1/ Eject ] スイッチを巧して 
排出しておをます。 

0 電源プラグとインターフェイスケーブルをがし 
まず。 

電源プラグをコンセントか6巧をます。インターフェ 
イスケーブルをプ1」ンタか6取り外します。 

0 プリンタ カバーを 開けて、リボン カー トリッジ 
を 取りがしまず。 

な『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』 
(紙マニュアル）一 「 U ボンカート U ッジの交換」 

0 プ U ントヘッドび移動しないように、テープで 
固定します。 

Q プリンタカバーを閉じまず。 

0 栖包材を取り付けて、プリンタを水平に個包箱 
に入れます。 


<S> 

プリンタの輸送時には、上下を逆にしないでくださ 
し、。 
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基本仕様 

.印字方式 ：インパクトドットマト1」クス 

. ピン数/ピン配列 ： 24ピン/1 2 x 2 列 

. 印字ち向 ：双方向最短距離印字（□ジカルシーキング付を) 

• 印字巧数/印字速度 
<英数カナ文字> 



R 1 S が T ザむ rppi *2'\ 

印字速度 KPS * 3 ) 

口 J 千巳ツ了 

[|J 千 tf 了が し nL ) 

ドラフト 

局ロロ位 

10 C 円*1 

94 

360 

120 

12 CPI 

112 

432 

144 

15 CPI 

141 

己40 

180 

17.1 CPI り 0 C 円 縮小） 

]已9 

308 

20己 

20 CPI (12 C 円 縮ル） 

188 

360 

240 


*1CPI に haracter per inch) : 2 巳 . 4mm 当たりの文字数 

*2 CPL (Character per line) :1 行当たりの文字数 

*3 CPS (Character per second) :1 秒間当たりの印字文字数 

. 紙送り方式 ：フ U クシヨンフィード 

. 改行間隔 ：初期設定 4.23 mm (1/ 己インチ） 

(コント□-ルコードで0.07 mm (1/360 インチ）単位に設定可能） 

• 改行速度 ： 3已 ms / 行（行間隔 4.23 mm (1/ 己インチ)） 330 mm (13 インチ）/砂（連続送り時) 

•入カデータバッファ ：約 64 K バイト 

システム条件 

対応する日 S は！; I 下の通りです。 

• Windows 2000 

• Windows XP 

• Windows Vista 

• Windows 7 

• Windows 8 

• EPSON ステータスモニタ 3 の動作条件 

EPSON ステータスモこ夕3はプ U ンタの状態を監視して、エラーメッセージなどを表示するユーティ U ティソフトで 
す。プ U ンタドライバのインストール後、引を続いてインストールすることがでをます。 


対象日 S 

Windows 20日日/ XP / Vista /7/8 

監視可能なプ U ンタの接続形態 

バラレルおよび USB 接続での□-カルプ IJ ンタ、 Windows 共有プ U ンタ 


者;) • お使いのコンピュータが双方向通信機能をヴポートしていない場合、 EPSON ステータスモニタ3は使用できません。 
.シリアルケーブル接続で EPSON ステータスモニタ3は使用でをません。 


4已 








文字仕様 




英数文字 

文字コード 

拡張グラフ ィッ クスコード 
マルチ U ンガルコード 

7ルチ U ンガルユー □ 


文字種 

グラフ ィッ クス 
拡張グラフィックス 
国隙文字 


書体 

EPSON DRAFT 

EPSON ROMAN 

EPSON SANS SERIF 


バー〕ード書体： EAN-13 、 EAN-8、Interleaved 2 〇巧、 

UPC-A 、 UPC-E 、 Code39、Code 128 、 POSTNET 、 NW-7 


用紙仕様 

詳細はしツ下を参照して < ださい。 

ぶ本書4ページ「印刷でをる用紙」 

電気関係仕様 


定格電圧 

AC 1 00 V 

入力電圧範囲 

AC 90〜11 0 V 

定格周波数 

已〇〜 60 Hz 

入力周波数範囲 

4白.己〜60.已 Hz 

定格電流 

1.4 A 撮大 3.9 A ) 

消費電力 

連続印刷時平均 約日日 W ( IS 0/ IEC 10561レターパターン印字） 

スリープモード時* 約已.己 W 
電源オフ時 日 W 


*スリープモード：「印刷巧」または「待機」時に、一定時間のお動作後に自動的に入る電力節減状態。設定時間は約已分。 


総合仕様 


総印字量 

700万行（プリントへッド寿命を除く） 

プ IJ ントへッド寿命 

4億スト□-ク（ピン当たり） 

温度 

動作時：已〜3已む 


保存時： 一 3日〜目日む 

湿度 

動作時：1日〜8日％ (非結露） 


保存時：日〜8日％ (非結露） 

一般室温環境 

温度]曰〜2日む、湿度3日〜60% (非結露） 

穗動音 

已 3 clB ( A ) 政下 （ IS 日7779パターン） 

プ1」ンタ本体質量 

約7.71< 呂 

プ IJ ンタ本体外巧寸法 

幅 384 mm x 奧行き 280 mm x 高さ 203 mm (突起物含まず） 

リボン寿命 

約已〇日万文字 （ ANK-LQ ] 文字 48 clot / chr で印字した場合） 
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パラレルインターフェイス仕様 

パラレルインターフェイス（フオワードチヤネル) 


データ転送方式 

8ビットパラレル 

同期方式 

が部イ共給 STR 日 BE ノ（ルス信号 

八ンドシェイク 

ACKNLG および BUSY 信号 

□ジックレベル 

TTL レベル （ IEEE -1284 Levell device ) 

適合コネクタ 

已 7-3 日3目日（アンフェノール）の3目ピンプラグまたは同等品（インターフェイスケーブルは必要最短 
距離とすること） 


本製品は ECP モード、 EPP モードには対応していません。お使いのコンピュータが ECP モードになっている場合は、 

- BIOS の設定をノーマルモードまたはスタンダードモードに変更してくださし、変更方法は、お使いのコンピュータの 

取扱説明書を参照してください。 
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入力信号（コネクタ端テの信号配列と信号) 


ピン番号 

U ターン側 
ピンま号 

信号名 

発信元 

機能 

1 

] 白 

STROBE 

センタ 7 シン 

データを読み込むためのスト□ーブパルスです。パ 
ルス幅は日.日 A/S 1^:1上必要です。定常状態は " H に H " 
であ0、 " LOW " になった後にデータを読み込みま 
す。 

2 

20 

DATA 1 

センタ7シン 

各信号はパラレルデータの1ビット目か58ビット 

3 

21 

DATA 2 


目までの情報を表しまず。 " H に H " はデータび " r 

4 

22 

DATA 3 


であり、 " LOW " はデータび"日"であることを示し 

已 

23 

DATA 4 


まず。 

6 

24 

DATA 巳 



7 

2已 

DATA 色 



8 

26 

DATA ? 



9 

27 

DATA 8 



10 

28 

ACKNL 白 

プリンタ 

" LOW " は、プ U ンタのデータ受け取り準備びでさ 
ていることを表ずパルス信号です。 

11 

29 

BUSY 

プリンタ 

" H に H " は、プ U ンタびデータを受け取れない状態 
であることを示します。 " LOW " はデータを受け取 
れる状態であることを示します。 " H に H " になるの 
は次の状態のとさです。 

①データエント U —中 
©エラー状態 
感バッファフル 

@イニシャライズ中または INIT 信号び " LOW " の間 
⑥テスト印刷、設定モード中 

12 

28 

PE 

プリンタ 

" H に H " は、プ U ンタに用紙びないことを示しまず。 

13 

28 

SLOT 

プリンタ 

常に " H に H " 状態。1.日 Kn で+日 V にプルアップ 
されています。 

14 

30 

AUTO FEED XT 

センタマシン 

使用していません。 

1己 

- 

NC 

- 

使用していません。 

16 

- 

GND 

- 

ツイストペア U ターン用グランド 

17 

- 

Chassis 

- 

プ1」ンタシャーシのグランド 

18 

— 

Logic H 

— 

常時 " H に H " レベル、3.目 kn で+己 V にプルアッ 
プされています。 

19-30 

- 

GND 

- 

ツイストペア U 夕ーン用グランド 

31 

30 

MT 

センタマシン 

パルス幅日日い5政上の " LOW " パルスの入力では 
プリンタは初期状態にセットされまず。 

32 

29 

ERROR 

プリンタ 

" LOW " はプリンタびエラー状態であることを示し 
ます。（フェイタルエラー、紙無しエラー、カバー 
オープンエラー） 

33 

- 

GND 

- 

ツイストペア U ターン用グランド 

34 

- 

NC 

- 

使用していません。 

3已 

— 

+ 己 

- 

常に " H に H " 状態。1.日 kn 、 +己 V にプルアップ 
されています。 

36 

30 

SLCT IN 

- 

使用していません。 


48 







• " LOW " アクティブ信号には、信号名の上に横棒が付いています。 

• リターン側とは、ツイストペアリターンを意日ホし、信号グランドレベルに接続します。なお、インターフェイスにつ 
しに、各信号は必ずツイストペア線を使用して、 U ターン側についても必ず接続します。 

• このケーブルにはシールドを行い、コンピュータとプ U ンタのシャーシグランドに接続ずることでノイズ対策に効果 
があります。 

• インターフェイス条件は、ずべて TTL レベルを基準とします。 

• プリンタ出力の立ち上がり/立ち下がり時間： 12 C ) nsec 拟下 
• センタマシン出力の立ち上がり/立ち下がり時間： 200 nsec 拟下 

. ACKNLG または BUSY 信号を無視してのデータ転送は行わないでください。（プ U ンタへのデータ転送は、 
ACKNLG を確認するか、巨 USY が " LOW " 状態のとをに行ってください） 


パラレルインターフェイスタイミングチャート 
DATA 


dats byte n 


I data byte n+1 


STROBE 


BUSY 


ACKNLG 


-thold- 


I 年 tsetup 今 


- tstb - 


H^tready > -1 イ tbusy^n 


—tnext- 


-< - treply - > i ィ tack > | C tnbusy 朱 i 


パラメータ 

最小値 

最大値 

tsetup 

已〇 Onse 巳 

- 

thold 

已〇 Onse 巳 

- 

tstb 

已〇〇 nsec 

- 

treacly 

0 

- 

tbusy 

- 

已〇〇 nsec 

treply 

- 

- 

tack 

已〇〇 nsec 

1 Ofjs 

tnbusy 

0 

- 

tnext 

0 

- 
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パラレルインターフェイス（1」バースチヤネル) 


データ転送方式 

IEEE - 1吕84ニブルモード 

同期ち式 

IEEE -1284 準拠 

八ンドシェイク 

IEEE -1284 準拠 

□ジックレベル 

TTL レベル （ IEEE -1284 Levell device ) 

データ転送 
タイ云ング 

IEEE -1284 準拠 

拡張要求データ 

拡張要求データ値び日 OH または日 4 H のとをに、要求を受け付けます。それぞれの意味は次の通0です。 
日日 H :リバースチャネル転送をニブルモードで行ラよラ要求します。 

04 H :リバースチャネル転送のニブルモードを使用してデバイス1□を返すことを要まします。 

デパイスの 

IEEE 1284.4 び有効の場合 
[日日 H ] [己 7 H ] 

MFG : EPSON ： 

CMD : ESCP 24」， PR 20 ] ’ ESCPSUPER ， 巨 DC ， D 4: 
MDL : PLQ -20： 

CLS : PRINTER ： 

DES : EPS 0 N [ SP ] PLQ -20： 

EEEl 284.4び無効の場合 
[ OOH ] [已 4 H ] 

MFG : EPSON ： 

CMD : ESCP 24 J ， PR 2 日 I ’ ESCPSUPER ， 目 DC : 
MDL : PLQ -2 日： 

CLS : PRINTER ： 

DES:EPSON く SP 〉 PLQ -2 日： 


入力信号（コネクタ端テの信号配列と信号) 


ピン番号 

U ターン側 
ピンま号 

信号名 

発信元 

機能 

1 

] 白 

HostClk 

センタ 7 シン 

ホスト側のク□ック信号 

2 

20 

DATA 1 

センタ7シン 

各信号はパラレルデータの1ビット目か58ビット 

3 

21 

DATA 2 


目までの情報を表しまず。 " H に H " はデータび " r 

4 

22 

DATA 3 


であり、 " LOW " はデータび"日"であることを示し 

己 

23 

DATA 4 


まず。 

6 

24 

DATA 巳 



7 

25 

DATA 6 



8 

26 

DATA ? 



白 

27 

DATA 8 



10 

28 

PtrClk 

プリンタ 

プリンタ側のク□ック信号 

11 

2白 

PtrBusy / 

プリンタ 

プ U ンタ側の BUSY 信号およびリバースチャネルで 



DataBit -3,7 


のデータビット3またはデータビット7 

12 

28 

AckDataReq / 

プ IJ ンタ 

Acknowledge データ要巧信号およびリバースチャ 



Data 目け-2,目 


ネルでのデータビット2またはデータビット目 

13 

28 

Xflag / 

プリンタ 

X - flag 信号およびリバースチャネルでのデータビッ 



Data 目け- 1 ，已 


卜1またはデータビット 

14 

30 

Host 巨 usy 

センタ7シン 

ホスト側の目 US 丫信号 

]已 

— 

NC 

— 

使用していません。 

] 色 

— 

GND 

— 

ツイストペア U ターン用グランド 

17 

—- 

Chassis 


プ U ンタのシャーシのグランド 

18 

— 

Logic H 

プリンタ 

•■ HIGH " はプ U ンタび出力するすべての信号び有効 
であることを示します。 

19-30 

— 

GND 


ツイストペア U 夕ーン用グランド 

31 

30 

MT 

センタマシン 

使用していません。 


已〇 







ピン番号 

U ターン側 
ピンま号 

信号名 

発信元 

機能 

32 

2白 

Data Avail / 
DataB け-日，4 

プリンタ 

Data available 信号およびリバースチャネルでの 
データ ビット日または データ ビット4 

33 

— 

GND 

— 

ツイストペア U ターン用グランド 

34 

— 

NC 

— 

使用していません。 

3已 

… 

+ 巳 V 

プリンタ 

常に " H に H " 状態。 ] .日 kn で+日 V にプルアップ 
されています。 

36 

30 

1284 -Active 

センタマシン 

1284 active 信号 


シリアルインターフェイス仕様 


データ転送方式 

EIA -232 D 準拠 

同期方式 

非同期 

テータフオーマット 

スタートビット1ビット 


データ長8ビットまたは7ビット 


パ U ティビットなし、偶数、奇数 


ストップビット1ビット政上 

転送速度 

300、目00、1200、2400、4800、 9600. 19200 bps 

八ンドシェイク 

□ TR および X 0 N / X 0 FF 方式 

適合コネクタ 

日ピン D - SU 目コネクタ（オス） 


入力信号（コネクタ端テの信号配列と信号) 


ピンま号 

信号名 

発信元 

機能 

1 

DCD 

コンピュータ 

キャリア検出 

2 

RXD 

コンピュータ 

受信データ 

3 

TXD 

プリンタ 

転送データ 

4 

DTR 

プリンタ 

プ U ンタび受信可能であるかどラかを示しまず。 

己 

Signal GND 

— 

プ U ンタの信号のグラウンド 

6 

DSR 

コンピュータ 

コンピュータび受信可能であるかどラかを示します。 

7 

RTS 

プリンタ 

転送要求信号。プ1」ンタの電源び投入されている状態では、常にスペー 
スレベルを示しまず。 

白 

Chassis 

GND 

— 

プ IJ ンタのシャーシのグラウンド 

その他 

NC 

— 

未接続 
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USB インターフェイス仕様 


規格 

Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 

Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1 

転送速度 

12Mbps (Full speed Device) 

テータフ オー マット 

NRZI 

適合コネクタ 

USB Series B 

推奨ケーブル長 

2 [m] UTF 


入カコネクタにおける信号の配列および信号の説明 


ピンま号 

信号名 

発信元 

機能 

1 

VCC 

— 

ケーブル電源、最大電流1日 0mA 

2 

— Data 

双方向 

デー タ 

3 

+ Data 

双方向 

データ、1.巳 kO の抵抗を経由して+ 3.3V にプルアップします。 

4 

Ground 

— 

ケーブルグラウンド 


初期化 

次の2通りのちまで初期化（イニシャライズ）されます。ただし、いずれの初期化の場合ち、操作パネルで設定した初 
期設定値になるととちに操作パネルの設定で変更された値はな持されます。 



八 ー ドウエア初期化 

ソフトウェア初期化 

方ま 

電源を巧投入しまず。 

ソフトウェアにより ESC@ コード（プリンタの初期化） 

を送ります。 

初期化内容 

. プ1」ンタメカニズム 
. 入カデータバッファ 
. ダウン□ー ド文字、外字 
• プ IJ ントバッファ 

• プリントバッファ 
• デフォルト値の設定 


已2 







コントロールコード表 

本製品は EPSON ESC / P ® の ESC / P 24- J 84 に準拠したコント□-ルコードで動作します。しツ下に使用でをるコント 
□ールコードの一覧を示します。さコント□ールコードの詳細は、エプソンパートナーズネットで提供しております 
ESC/P U ファレンスマニュアルを参照してください。 

ESC/P ij ファレンスマニュアルをダウン□-ドするには、エプソンバートナーズネットへのを 員 登録び必要でず。 
http://partner.epson.jp/ 



機能 

コント□-ルコード 

パラメータの範囲 

印字-紙送0 

印字復帰 

CR 


改行 

LF 


改ぺージ 

FF 


印字領域設定 

行単位ページ長設定 

ESC C n 

1 含 n 含 127 

インチ単位ページ長設定 

ESC CO n 

1 含 n 含 22 

上マージン設定 

ESC N n 

1皇 n 皇] 27 

下マージン設定 

ESC 0 


ち マージン設定 

ESC Q n 

] 备 n 皇2己已 

左7—ジン設定 

ESC 1 n 

〇备 n 备2已已 

改行量設定 

1/8インチ改行量設定 

ESC 0 


1/目インチ改行量設定 

ESC 2 


n/ 180インチ改行量設定 

ESC 3 n 

0含 n ^ 2巳己 

n/3 目0インチ改行量設定 

ESC+n 


タブ設定 

水平タブ位置設定 

ESC D[n]k NUL 

] 皇 n 备2已已 

1备 k ^ 32 

垂直タブ位置設定 

ESC B[n]k NUL 

] 备 n 备2已已 
] 备1目 

水平タブ実行 

HT 


垂直タブ実行 

VT 


絶対位置設定 

ESC $ nl n2 

0 S (nl + n 吕 X 256) S 636 

相対位置設定 

ESC ¥ nl n2 

-1908 ^ (nl + n2 X 256) ^ 

] 白08 


已3 








機能 

コント□-ルコード 

パラメータの 範囲 

文字セット 

文字品位選択 

ESC X n 

n = 0,1 


書体選択 

ESC k n 

n = 0, 1，已 


プ□ポーシヨナル文字指定/解除 

ESC p n 

n = 0,1 


1日叩 i 指定 

ESC P 



12叩 i 指定 

ESC M 



1已 cpi 指定 

ESC 复 



スーバー/サブスク IJ プト指定 

ESC S n 

n = 0.1 


スーパー/サブスク U プト解除 

ESCT 



ライン付さ文字選択 

ESC (- 



縮/」''指定 

SI 



縮ル解除 

DC2 



自動解除付さ倍幅拡大指定 

SO 



自動解除付を倍幅拡大解除 

DC4 



アンダーライン指定/解除 

ESC - n 

n = 0.1 


縦倍拡大指定/解除 

ESC w n 

n = 0.1 


国隙文字選択 

ESC R n 

日 ^ n 含 1 3, n = 目 4 


文字コード表選択 

ESC t n 

n =1, 3 

文字定義 

ダウン□ー ド文字定義 

ESC Si 0 n m 
[aO a] a2 
pi ...pk]m-n + 1 



ダウン□ー ド文字セツト指定/解除 

ESC%n 

n = 0.1 


文字セツトコピー 

ESC:OnO 

n =0.1.5 


文字間スペース量設定 

ESC SP n 

0 含 n 含 127 


イタ U ツク指定 

ESC 4 



イタ U ツク解除 

ESC 己 



強調指定 

ESC E 



強調解除 

ESC F 



二重印字指定 

ESC G 



二重印字解除 

ESC H 



文字スタイル選択 

ESC q n 

n = 0, 1， a 3 


倍幅拡大指定/解除 

ESC W n 

n = 0,1 


s n ^ 







英数字〕ード表 

拡弓長グラフイツクスコード表 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

0 

Nil 



0 

@ 

P 


P 

c 

E 

a 


L 

JL 

a 

兰 

1 



I 

1 

A 

Q 

a 

q 

U 

se 

/ 

1 

vM 

丄 

T 

だ 

+ 

2 


DC2 

り 

2 

B 

民 

b 

r 

e 

M 

6 

巧： 

T 

T 

厂 

> 

3 



# 

3 

C 

S 

c 

s 

A, 

a 

A 

0 

u 


h 

L 

冗 

< 

4 


DC4 

$ 

4 

D 

了 

d 

t 

a 

0 

n 

H 

— 


S 

r 

5 


§ 

% 

己 

E 

U 

e 

u 

a 

6 

N 

H 

+ 

r 

0 

」 

6 



& 

6 

F 

V 

f 

V 

a 

u 

a 

HI 

h 

r 

a 


7 



5 

7 

G 

W 

g 

w 

Q 

u 

0 

1 

Ih 

+ 

で 


8 



( 

8 

H 

X 

h 

X 

へ 

e 

夕 

i 

1 


二 

二 

0 

o 

9 

阳 

EM 

) 

9 

I 

Y 

i 

y 

e 

0 

1 — 


『 

」 

0 


A 

LF 


本 


J 

Z 

j 

z 

e 

む 

— 1 

II 

JL 

r 

Q 


B 

VT 

ESC 

+ 

J 

K 

[ 

k 

{ 

i 

( 


1 

T 

1 

T 

1 

1 

6 

f 

C 

FF 

FS 

» 

< 

L 

\ 

1 

1 

1 

A 

1 

£ 

1 

T 

j 

卜 

■ 

00 

n 

D 

CR 


- 

二 

M 

] 

m 

} 

V 

1 

¥ 

i 

J 

= 

1 


も 

2 

E 

SO 



> 

N 

ベ 

n 

〜 

A 

pt 

« 

J 

」L 

T 


1 

G 

■ 

F 

SI 


/ 

? 

〇 


o 

DEL 

1 D 1 

J 

F 

» 

1 


■ 

n 



已巨 



マルチリンガルコード表 



0 

1 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

0 

NUL 



0 

@ 

P 


P 

c 

E 

a 


L 

g 

D 

— 

1 




1 

A 

Q 

a 

Q 

U 

お 

/ 

1 

• こ.:.： 


D 
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